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«Огіпсіеііа  гоЪизЪа»,  которая  носить  еще  другія  названія  (болѣе 
мѣстныя)  «Нагсіу  Сггішіеііа»  и  «"ѴѴШ  зшшо\ѵег>,— есть  многолѣтнее 
травянистое  растеніе  семейства  сотрозііае  (сложноцвѣтныя),  отдѣла 
азіегоісіеае  (астровыя),  рода  Сггіпйеііае.  Ростетъ  въ  Сѣверной  Аме- 
рик между  28  и  52°  сѣверн.  широты,  въ  особенности  на  возвы- 
шенностяхъ,  расположенныхъ  по  берегу  Тихаго  Океана  (Калифорнія, 
Мексика),  и  на  плоскогоріяхъ  внутри  страны  (Техасъ).  Растеніе 
это  высотою  отъ  1  до  3  футъ  (обыкновенно  же  около  1'/2  ф.)>  имѣетъ 
прямой,  тонкій,  гладкій  стебель,  дающій  ближе  къ  верхушкѣ  нѣ- 
сколько  короткихъ  вѣтвей;  листья  его  около  2  дюймовъ,  блѣдно- 
желтаго  цвѣта,  продолговаты,  болѣе  широки  у  основанія,  гладки, 
жестки,  по  краямъ  слегка  зазубрены.  Цвѣтетъ  отъ  іюня  до  октября; 
обыкновенно  же  въ  первыхъ  числахъ  мая  на  вѣтвяхъ  растенія 
появляются  сферическія  головки  (около  Ѵ2  дюйма  величиной),  ко- 
торый вскорѣ  покрываются  вязкой  молочнаго  цвѣта  смолистой 
жидкостью,  распредѣляющейся  послѣ  распусканія  цвѣтка  и  по  его 
лепесткамъ,  покрывая  ихъ  какъ  бы  лакомь.  Цвѣты  начинаютъ 
распускаться  нѣсколько  недѣль  позже  и  представляютъ  полушаро- 
видную головку  съ  желтыми  лепестками;  вполнѣ  распустившійся 
цвѣтокъ  имѣетъ,  кромѣ  того,  бѣлый  въ  Ѵз  дюйма  шириною  вѣн- 
чикъ;  весь  же  цвѣтокъ  около  2  дюймовъ  въ  діаметрѣ  и  по  виду 
очень  напоминаетъ  подсолнечникь — откуда  и  названіе  его  «\ѵіИ 
зшійоѵѵег». 

Кромѣ  Огіініеііае  гоЪизІае  существуюгь  и  другіе  виды  этого  ра- 
стенія— Огіжіеііа  іпиіоійез,  Сгіікіеііа  зяиаггоза,  Огіпсіеііа  гиЬгісаиІіз 
или  Ьігзиіиіа,  Огішіеііа  ^іиііпоза  и  друг.;  но  въ  терапевтическомъ 
отношеніи  репутацію  себѣ  заслуяшла  только  Ѳгіпёеііа  гоЬизІа,  по- 
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чему  и  принята  въ  настоящее  время  фармакопеей)  Соединенныхъ 
Штатовъ  '). 

Какого-либо  дѣйствующаго  начала  съ  опредѣленнымъ  химиче- 
скимъ  составомъ  изъ  этого  растенія  еще  не  извлечено;  изъ  оффи- 
цинальныхъ  же  препаратовъ,  болѣе  всѣхъ  распространенъ  и  реко- 
мендованъ  «ехігасііш  пиісіит»,  приготовляемый  одновременно  изъ 
стеблей,  листьевъ  и  цвѣтовъ.  Въ  виду  этого  я  всю  свою  экспери- 
ментальную работу  выполнилъ  съ  этимъ  экстрактомъ;  но  для  того, 
чтобы  обезпечить  себя  этимъ  матеріаломъ  и  со  стороны  его  по- 
стоянства (что  необходимо  въ  экспериментальной  работѣ  при  ана- 
лизѣ  явленій),  я  выписалъ  его  себѣ  изъ  Америки  отъ  Рагке,  Баѵіз 
и  Сс,  которые  готовятъ  его  въ  большомъ  количествѣ.  Наши  же 
фармацевты  въ  настоящее  время  готовятъ  его  количествами  не- 
большими, и  ихъ  экстрактъ,  какъ  я  имѣлъ  возможность  убѣдиться, 
отличается  отъ  американскаго  и  видомъ,  и  запахомъ,  и  вкусомъ, 
хотя  со  стороны  физіологическаго  дѣйствія  я  особенной  разницы 
между  ними  не  замѣтилъ  (по  крайней  мѣрѣ,  могу  сказать  это  отно- 
сительно нѣкоторыхъ  изъ  нихъ,  дѣйствіе  которыхъ  я  пробовалъ 
на  лягушкахъ). 

Ехігасішп  пиИшп  Отіпсіеііае  гоЪизІае,  съ  которымъ  я  экспери- 
ментировал^ представляетъ  жидкую  массу,  темно-бураго  цвѣта, 
пріятнаго  запаха,  горько-сладкаго  вкуса,  слегка  кислой  реакціи; 
содержитъ  15%  плотныхъ  веществъ,  30°/0  алкоголя  и  приготов- 
ленъ  такимъ  образомъ,  что  фунтъ  экстракта  содержитъ  въ  себѣ 
дѣйствующія  начала,  извлеченный  изъ  фунта  же  высушеннаго 
растенія.  Способъ  приготовленія  его  таковъ:  на  100  частей  сухой 
травы  берется  70  частей  воды  и  30  частей  спирта  (90°);  все  это 
настаивается  въ  теченіи  1 — 3  сутокъ,  затѣмъ  прожимается,  вы- 
паривается на  медленномъ  огнѣ  до  70  ч.,  и  снова  прибавляется 
спирта  до  100  ч. 

Какъ  народное  терапевтическое  средство,  растеніе  это  употребля- 
лось, вѣроятно,  раньше,  чѣмъ  съ  нимъ  познакомились  врачи,  и  пер- 
вый изъ  врачей,  кто  познакомился  съ  нимъ,  былъ  проф.  Аугез  изъ 
вап-Егапсізсо  (въ  1866  году).  Подъ  его  наблюденіемъ  находился  боль- 
ной, страдавшій  въ  продолженіе  почти  6  лѣтъ  упорной  и  тяжелой  фор- 
мой астмы.  Въ  послѣдніе  мѣсяцы  тяжелые  приступы  удушья  стали 
являться  каждую  ночь,  такъ  что  больной  всѣ  ночи  долженъ  былъ  про- 
водить безъ  сна,  сидя  въ  креслѣ.  Подъ  вліяніемъ  болѣзни,  здоровье 
больнаго  разстроилось  до  того,  что  уже  отчаивались  его  возстано- 
вить.  Всѣ  обычныя  врачебныя  средства  были  истощены,  только  отъ 

г)  Непгу  РЧзке.  РасШс  Месі.  Лоигпаі  1876— Ргоі  йозз.  Иету  Ргерага- 
Ііопз,  1877,  №  4— аіЬЬопз.  ТЬсгарсѵЬіс  (ІагеМе  1881,  р.  433.—  Ноітев. 
РЬагт.  .Тошп.  апсі  ТгапяасМопв  1878,  №  4.— А.  8Ш1е  апй  I.  М.  ВШвсЬ. 
Иаііопаі  Бізрепзаіогу  р.  682.— I.  Б.  КІаіѵаіЬ.  Иелѵ  Кешесііез,  1877  Л;  4.-6. 
Епееітапп  иші  Аза  Сггау.  „Ріапіас  ІЛпйІісітегіапас  1845.  р.  31.— А.  Ы. 
Кіппеаг.  ТЬегар.  Оая.— ТЬе  рііагтасоросіа  оі' Міе  11.  8.  оГ  Атспса 
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вдыханія  хлороформа  больной  получалъ  еще  нѣкоторое  облегченіе 
во  время  приступовъ.  Тогда-то,  больше  въ  видѣ  эксперимента,  не 
ожидая  болыпаго  результата,  проф.  Аугез  и  разрѣшилъ  больному 
испытать  дѣйствіе  употреблявшихся  въ  этихъ  случаяхъ  въ  народѣ 
препаратовъ  Огіпйеііае  гоішзіае.  Эффектъ  получился  въ  высшей 
степени  благопріятный,  и  превзошелъ  всѣ  ожиданія:  принявши  пе- 
редъ  наступленіемъ  ночи  рюмку  сиропа,  приготовленнаго  изъ  этого 
растенія,  больной  заснулъ  и  въ  первый  разъ  въ  теченіе  многихъ 
послѣднихъ  мѣсяцевъ  проспалъ  спокойно  до  утра— припадка  не 
было.  Съ  этого  времени  больной  сталъ  аккуратно  каждый  день  на 
ночь  принимать  такую  же  дозу  лекарства,  и  въ  теченіе  цѣлыхъ 
4  мѣсяцевъ  припадки  не  являлись.  Въ  это  время  больной  случайно 
подвергся  дѣйствію  рѣзкой  перемѣны  погоды  и  сильно  утомился; 
вслѣдъ  за  этимъ  снова  является  приступъ  удушья,  но  проявляется 
въ  легкой  формѣ  и  быстро  проходитъ.  Постепенно  здоровье  и  силы 
больнаго  возстановились  совершенно,  и  онъ  снова  сталъ  заниматься 
своими  дѣлами,  подвергаясь  часто  условіямъ,  способствующимъ 
появленію  астматическихъ  приступовъ;  при  этомъ  иногда  являлось 
чувство  сжатія  въ  груди  и  затрудненіе  дыханія,  но  прежнихъ 
приступовъ  удушья  никогда  не  развивалось.  Обыкновенно  уже 
каждую  осень,  въ  періодъ  дождливаго  времени  года,  больной  сильно 
страдалъ  отъ  приступовъ  астмы,  но  въ  тотъ  годъ,  когда  сталъ  ре- 
гулярно принимать  на  ночь  рюмку  этого  лекарства,  и  это  время 
года  прошло  для  него  благополучно. 

Случай  этотъ  былъ  опубликованъ  *),  и  съ  этого  времени,  на 
Огіпаеііат  гоЬизІат  было  обращено  общее  вниманіе  врачей  въ  Аме- 
рикѣ.  Многіе  посмотрѣли  на  нее,  какъ  на  зресійсит  во  всѣхъ  груд- 
ныхъ  болѣзняхъ,  стали  давать  во  всѣхъ  случаяхъ  безъ  разбора,  и  ожи- 
дали чудотворнаго  дѣйствія.  Разумеется,  такія  ожиданія  не  оправ- 
дались и  Ѳгіпйеііа  поэтому  скоро  была  заброшена,  а  затѣмъ  и  со- 
вершенно забыта.  Этому  не  мало  способствовало  также  и  то,  что 
появилось  много  подмѣсей  къ  этому  растенію,  какъ  это  и  всегда 
бываетъ,  когда  является  на  что-либо  большое  требованіе. 

Только  въ  1876  году  Н.  ОіЪЬопз,  задавшись  цѣлью  изслѣдовать 
терапевтическое  дѣйствіе  большинства  растеній,  растущихъ  по  бе- 
регу Тихаго  Океана,  въ  томъ  числѣ  и  Огіпаеііае  гоЪивЦ  сталъ 
назначать  ее,  по  примѣру  проф.  Аугез'а,  при  страданіяхъ  астмою, 
и  получилъ  хорошіе  результаты.  Опубликовавъ  свои  случаи  (7) 
подробно,  онъ  снова  обратилъ  вниманіе  врачей  на  это  средство,  и 
снова  они  взялись  за  него. 

Съ  этого  времени  мы  встрѣчаемъ  въ  медицинской  литературѣ 
(американской)  массу  опубликовапныхъ  случаевъ,  въ  которыхъ 
вгіпсіеііа  гоішаіа  употреблялась  съ  болыпимъ  успѣхомъ,  а  въ  по- 
следи! й  годъ  растеніе  это  стало  входить  въ  употребленіе  и  въ  Европѣ. 

)  Расійс  Месі.  апсі  8игд.  Допгпаі  1866,  XII. 


1* 


Большинство  авторовъ  примѣняло  его  (чаще  въ  видѣ  ехігасіі 
пиісіі),  какъ  оно  сначала  и  было  рекомендовано,  при  астмахъ  раз- 
личнаго  происхожденія.  Результаты  получались  всегда  благопріят- 
ные,  даже  въ  случаяхъ  упорныхъ  и  долго  тянувшихся  астмъ;  а  у 
нѣкоторыхъ  авторовъ  даже  настолько  благопріятные,  что  они  на- 
зываютъ  это  средство  «зресіпсит»  противъ  астмъ. 

Затѣмъ  пробовали  его  дѣйствіе  при  острыхъ  и  затянувшихся 
бронхитахъ,  кашлѣ,  сопровождающемъ  самыя  разнообразный  стра- 
данія,  коклюшѣ,  острой  и  хронической  пневмоніи,  при  сердечныхъ 
разстройствахъ,  болѣзненномъ  пріапизмѣ— и  всюду  получали  также 
благопріятные  результаты. 

Наконецъ,  пробовали  и  мѣстное  дѣйствіе  этого  средства  при 
иритахъ,  конъюнктивитахъ,  гнойномъ  офтальмитѣ,  при  хрониче- 
скихъ  язвахъ,  гонорреѣ  (внутрь  и  мѣстно),  ракѣ  желудка  (какъ 
палліативная  мѣра  противъ  сопровождающихъ  это  страданіе  раз- 
стройствъ  со  стороны  желудка) — и  также  иногда  не  безъ  хорошаго 
успѣха. 
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раг. 1877,  №  1.  15)  Т.  М.  Сигі.  ТЬегар.  Саг.  1880,  р.  313.  16,)  Вг.  .Іизіуп 
Сео  Б.  Вои§1аз.  іЪій.  1883,  р.  317.  17)  Редакція  Есіесііс  тей.  <Гоита1, 
(см.  Ке\ѵ  Ргераг.  1877,  №  І;  1879.  18)       С  ЕПіоѣ.  Келѵ  Ргераг.  1878,  р.  37. 
19)  Б.  Ь.  ГіеЫ.  ТЬегар.  Саг.  1880.  р.  42.  20)  Ь.  В.  ЕііЧЬ.  ІЫЙ.  1883,  р.  104. 
21)  Непгу  М.  Еізке.  Ыетс  Ргераг.  1876,  №  1;  1877,  №  1.  22)  Е.  V.  Еіеог. 
ТЬегар.  Саг.  1880,  р.  181.  23)  А.  I.  Еиііег.  ІЫЙ.  р.  95.  24)  ТЬегар.  Саг. 
1883,  IX,  р.  389.  25)  Б  г.  Сео.  Келѵ  Ргераг.  1877,  №  4.  26)  ЧѴ.  Р.  ОіЬЬопз. 
іЪій  1877,  №  1;  ТЬегар.  Саг.  1881,  р.  431.  27)  Ргоі'.  Созз.  Ке\ѵ  Ргераг.  1877, 
№  4  28)  I.  X  Созз.  іЬій.  1878,  р.  37.  29)  Б.  С  Ноііеу.  іЬій.  р.  64.  30)  X  М. 
Нагаізоп.  ТЬегар.  Саг.  1880,  р.  331.  31)  I.  \Ѵ.  Нагѵеу.  Келѵ  Ргераг.  1877, 
№  3  32)  С  Н.  Назпег.  іЬій.  1879,  р.  44.  33)  С.  Н.  ^1ѵіп§топ.  іЪій.р.  141. 
34)  А  Н.  КеІсЬит.  ТЬегар.  Саг.  1881,  р.  54.  35)  Б  г.  Ееопагй.  36)  Бг. 
ЪісЫу.  ТгапзасЪіопз  оі  "ѴѴаупе  Сошйу  Мей.  Зосіеіу.  37)  Бг.  Ьогй.  Есіесііс 
Мей.  .Іоигпаі.  1879.  38)  Сео  ^ѴѴ.  Маііогу.  Яе\ѵ  Ргераг.  1877,  №  4;  1878.  р.  39. 
39)  РгоГ.  I.  X  МиІЬегоп.  ТЬегар.  Саг.  1880,  р.  30.  40)  Ог.  Миггеі.  іЬій. 
41)  Б  г  РаПее.  Ке^  Ргераг.  1879,  р.  46;         Кетей.  1877.  XII.  42)  С.  X 
Кайетакег.  Иечѵ  Ргераг.  1879,  р.  6.  43)  А.  Е.  Ветіпеіоп.  ТЬегар.  С.і/. 
1880,  р.  195,  р.  270.  44)  I.  Н.  КісЬагйзоп.  Иелѵ  Ргераг.  1877,  Л»  1.  45)  Бг. 
Кіпеег.  ТЬегар.  Саи.  1880,  р.  30.  46)  Т.  М.  КосЬезіег.  ТЬегар.  Саг.  1881, 
р.  228.  47)  X  С.  Зкаго.  ТЬегар.  Саг.  1883,  р.  11.  48)  Ей8аг  С.  Зкіппег. 
&е\ѵ  Ргераг.  1877,  №  3.  49)  I.  X  Зсоіі,  іЬІЙ.  1878,  р.  37.  50)  (^.  С.  ЗітіЬ.  Кеѵѵ 
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Кетей  1875,  р.  316.  51)  ^тез  (і.  ЗЬееІ.  Ке*  Кетей.  1877,  XI;  Ые^  Ргераг. 
1378  р  24  52)  Лопп.  С.  81е*агІ.  Не*  Ргераг.  1878,  р.  65.  53)  N.  \Ѵ.  Тпо- 
іЬісі  1877  №  3.  54)  РгоГ.  \Ѵ.  ТЬгаіІкіІІ.  іЪій.  55)  Бг.  \Ѵа11асе.  іЫ(і. 
1879  р.  85.  56)  К.  \ѴІ1зоп  \Ѵа11егз.  іЪі<1.  1878,  №  1.  57)  \Ѵ.  А.  ^іісох.  іЬігі. 

При  бронхитѣ  остромъ  и  хроническомъ:  58)  Е.  8.  Вакег.  Ргараг. 
1879  р  19.  Бг.  Вагіоіолѵ.  1.  с.  59]  К.  АпсІгеВІаіг.  Тпегар.  баг.  1881,  р.  289. 
V  Г  СІеІапсІ  1.  с— РгоГ.  Сго\ѵе.  1.  с— Б.  Ь.  Еіеій.  1.  с.—Ь.  В.  Еігіп. 
1  с— Г  V.  Еіеог.  1.  с— Т)г.  аіЪЪопз.  1.  е.— Ргоі.  (хозз.  1.  с.  60)  Н.  Ниспагй. 
Іоигпаі  йе  тей.  еі  сіе  сМгиг^.  1884,  XI,  р.  490.  &ео  Маііогу.  1.  с.  61) 
Мескег.  ТЬегар.  Ѳаг.  1881,  р.  373.— Б  г.  РаПее.  1.  с— С.  0.  Кайетакег. 
1  с— Т.  М.  Коспезѣег.  1.  с. 

При  пневыоніи  острой:  ЛѴ.  Р.  Сіеіаікі.  1.  с— «ГоЬп  Сго\ѵе.  1.  с.  62) 
"ѴѴт.  С.сойгісіі.  Ргераг.  1879,  р.  58.  63)  С.  Непгу  Ьеопага.  іЪій.  1878, 
р .47—аеоЧѴ.  Маііогу.  1.  с;  хронической:  "ѴѴ.  Е.  Сіеіапй.  1.  с— &.  Мескег. 
1.  с— С.  5.  Вайетакег.  1.  с.  и  Ме\ѵ  Ргераг.  1877,  №  1. 

При  кашлѣ:  Е.  8.  Вакег.  1.  с— ІоЬп  Е.  Мс.  Сапп.  1.  с.  Верогк  ггот 
Спагііу  Нозрііаі.— С.  Непгу  Ьеопагсі.  1.  с.  ЛоЬп"ѴѴ.  ТЬгаіІкШ.  1.  с;  при 
коклюшѣ:Бг.аіЬЬопз.  1.  с.  64)  С.  Н.  Назпег.  Ие\ѵ  Ргераг.  1879,  р.  44.— Б  г. 
Раііее.  1.  с. 

При  сердечныхъ  разстройствахъ:  Н.  Ниспагсі.  1.  е.— Не*.  Ргераг. 
1877,  №  1.— С  X  Кайешакег.  1.  с. 

При  гонорреѣ:  65)  ЛѴ\  Норе  Баѵіз.  Не\ѵ  Ргераг.  1877,  №  1.— Бг.  Ваг- 
Іоіолѵ.  1.  с— Н.  М.  Еізке.  1.  с— Ргоі*.  Оозз.  1.  с  66)  .Іопп  Тпотрзоп.  Ие* 
Ргераг.  1879,  р.  29;  при  болѣзненномъ  пріапизмѣ:  Непгу  Еізке.  1.  с. 

При  нритѣ:  Н.  М.  Еізке.  1.  с— РгоГ.  б-озз.  1.  с;  коньюктивѣ  и  гной- 
номъ  офтан.іитѣ:  Б  г.  "ѴѴ\  Норе  Баѵіз.  1.  с. 

При  хроническпхъ  язвахъ:  Редакція  Есіесііс  шей.  <Гоигпа1.  1.  с — 
Бг.  \Ѵ.  Но))еБаѵіз.  1.  с— Ргоі'.  (тозз.  1.  с;  при  ракѣ  желудка:  Н.  М.  Еізке.  1.  с. 

При  сѣнпой  лихорадкѣ:  3.  М.  Нагаізоп.  1.  с.  67)  Ье*із  Вой^е. 
Не\ѵ  Ргераг.  1879,  р.  35.  О.  Мескег.  1.  с— Т.  М.  Коспезіег.  1.  с— ЕсІ§аг  8кіп- 
пег.  1.  с;  при  грпппѣ:  Бг  ОіЪЪопз.  1.  с. 

Всѣ  вышеупомянутые  авторы  говорятъ  о  благоиріятныхъ  результатахъ, 
иолученныхъ  ими  при  назначснііт  препаратовъ  Отіпсіеі.  гоЪ.  Только  редакція 
Ые\ѵ  Ргераг.  (1877,  №  1,  р.  8)  заявляетъ,  что  въ  одномъ  случаѣ  тяжелой  и  упор- 
ной астмы,  гдѣ  ни  отъ  белладонны,  ни  отъ  хлороформа  не  получалось  раз- 
слабленія  бронхіальныхъ  трубокъ,  его  не  получилось  и  отъ  препаратовъ  бтіп- 
сіеііае.  Затѣмъ,  но  наблюденіямъ  въ  СЬагіІу  Нозрііаі,  это  вещество  въ  двухъ 
с.іучаяхъ  астмы  принесло  только  незначительное  улучшеніе;  въ  двухъ  случаяхъ 
бронхита  не  дало  никакого  улучшенія,  и  только  при  назначеніи  противъ 
кашля  у  чахоточныхъ  всегда  давало  хорошіе  результаты.  И  затѣмъ  еще  68) 
Бг.  ѴапЛѴіск,  заявляетъ,  что,  назначая  препараты  бтіпсіеі.  гоЬ.  астматикамъ, 
онъ  не  вндалъ  особенно  благоиріятнаго  дѣиствія  этого  вещества  (Тпегар.  Оаг. 
1881,  р.  431).  : 

Благодаря  такому  обширному  назначенію  препаратовъ  этого 
растенія,  болѣе  или  менѣе  выяснилось,  что  они  (ехіг.  П.  по  преиму- 
ществу) производятъ  уменыпеніе  сердечнаго  и  дыхательнаго  ритма, 
дѣйствуютъ  седативно  на  нервную  систему,  улучшаютъ  сонъ, 
регулируюсь  всѣ  зесгеіа  еЬ  ехсгеіа,  усиливаютъ  аппетитъ,  улучшаютъ 
процессъ  пищеваренія  и,  приложенные  мѣстно,  уменьшаютъ  болевую 
чувствительность. 

Но  экспериментальной  провѣрки  и  разработки  всѣхъ  этихъ 
выводовъ,  основанныхъ  на  клиническихъ  данныхъ,  я  въ  доступной 
маѣ  литературѣ  не  встрѣтилъ;  только  д-ръ  Нагіо1о\ѵ  говоритъ,  что 


—  6  — 

«содержаніе  въ  ехіг.  й.  Огіпйеі.  гоЬ.  смолистаго  начала  одновре- 
менно съ  наркотическимъ  должно  дѣлать  это  средство  особенно 
пригоднымъ  для  лѣченія  дыхательныхъ  путей»;  и  что  «дѣйствіе 
его  на  мозгъ  какъ  Ъурпоіісит  и  апосЦтит  ясно  замѣтно  на  живот- 
ныхъ».  О  дѣйствіи  же  вещества  на  сердце  и  кровообращеніе 
экспериментальныхъ  работъ  я  не  нашелъ  ни  одной.  Свое  экспери- 
ментальное изученіе  дѣйствія  ехігасй  ііиіоіі  агіпйеііае  гоЪизіае  на 
животный  организмъ  я  пока  ограничилъ  изученіемъ  его  дѣйствія 
на  сердце  и  кровообращеніе.  Опыты  мною  дѣлались  и  на  холодно- 
кровныхъ  животныхъ  (лягушкахъ)  въ  виду  возможности  на  нихъ 
болѣе  полнаго  анализа  дѣйствія  вещества  на  сердце,  и  на  тепло- 
кровныхъ,  допускающихъ  болѣе  полное  изученіе  измѣненій,  на- 
ступающихъ  въ  сосудистой  системѣ. 

Животныя  холоднокровныя. 

Для  наблюденія  за  постепеннымъ  ходомъ  измѣненій  въ  дѣятель- 
ности  сердца,  наступающихъ  подъ  вліяніемъ  введенія  въ  организмъ 
изучаемаго  вещества,  опыты  обставлялись  мною  такъ,  какъ  обыкно- 
венно дѣлается  въ  подобныхъ  случаяхъ.  Лягушка  прикалывалась 
къ  пробковой  доскѣ  животомъ  кверху,  вырѣзывался  языкообразно 
лоскутъ  кожи  на  мѣстѣ,  соотвѣтствующемъ  сердцу  и  затѣмъ  уда- 
лялась костная  часть  грудины;  чрезъ  полученное  такимъ  образомъ 
въ  грудную  полость  окно  и  наблюдалось  сердце.  Для  предупрежде- 
нія  высыханія  мышечной  ткани  сердца,  полость  перикардія  въ 
этихъ  опытахъ  оставалась  нетронутой,  и  на  сердце  отъ  времени 
до  времени  пускалась  капля  физіологическаго  раствора  поваренной 
соли  (0,6—0,7%).  Для  предупрежденія  же  [высыханія  самой  ля- 
гушки, на  пробковую  доску  вокругъ  нея  наливалась  вода  и  клались 
сильно  смоченныя  водой  губки;  въ  нѣкоторыхъ  опытахъ,  кромѣ 
этого,  лягушки  прикрывались  еще  большимъ  стекляннымъ  колпакомъ. 
Подъ  кожу  того  или  другого  бедра  вкалывалась  игла  правацов- 
скаго  шприца,  наполненнаго  изучаемымъ  веществомъ.  Въ  нѣко- 
торыхъ  опытахъ  изучаемое  вещество  вводилось  не  подъ  кожу  бедра, 
а  въ  желудокъ  посредствомъ  правацовскаго  шприца,  соединенна™ 
съ  тонкой  прямой  стеклянной  трубочкой,  вставляемой  черезъ 
пищеводъ  въ  желудокъ.  Приборъ  этотъ  вводился  въ  желудокъ 
тотчасъ  передъ  впрыскиваніемъ  вещества.  Въ  болыпинствѣ  опытовъ 
лягушки,  кромѣ  того,  еще  предварительно  отравлялись  кураре 
(0,1—0,3  с.  сіш.  0,1°/0  раствора). 

Приготовленная  такимъ  образомъ  лягушка  наблюдалась  минутъ 
20—30,  пока  не  устанавливалась  правильною  деятельность  сердца  т 
нарушенная  травматизмомъ;  теперь  по  установкѣ  фактовъ  до 
дѣйствія,  вводилось  въ  организмъ  изучаемое  вещество,  и  снова 
наблюдалась  деятельность  сердца  въ  теченіе  3 — 6  часовъ  (иногда 
и  больше). 
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Одновременно  всегда  велось  наблюденіе  и  надъ  контрольной 
лягушкой,  приготовленной  и  обставленной  совершенно  такъ,  какъ 
опытная;  только  въ  нее,  вмѣсто  изучаемаго  вещества,  вводился  въ 
томъ  же  объемѣитѣмъ  же  способомъ  0,6— 0,7%  растворъ  поварен- 
ной соли. 

Въ  моихъ  опытахъ  изучаемое  вещество  (ехЬг.  П.  Сггішіеі.  гоЪ.) 
вводилось  въ  дозахъ  0,1 — 0,7  сіпь 

На  основаніи  цѣлаго  ряда  подобныхъ  опытовъ  вся  картина 
измѣненій  въ  деятельности  сердца,  наступающихъ  подъ  вліяніемъ 
введенія  въ  организмъ  ехѣг.  іі.  Сггішіеі.  гоЬ.  можетъ  быть  изображена 
такъ:  1)Тотчасъ  по  введеніи  въ  организмъ  этого  экстракта,  сердце 
начинаетъ  сокращаться  немного  чаще,  но  по  прежнему  правильно; 
количество  крови,  поступающей  при  этомъ  въ  сердце  во  время  его 
діастолы,  остается  или  норма  льнымъ,  или  немного  даже  уменьшено. 
Затѣмъ  число  сердечныхъ  сокращеній  (и  желудочка,  и  предсердій) 
спускается  до  нормы,  затѣмъ  немного  ниже  нормы,  причемъ  же- 
лудочекъ  во  время  систолы  блѣднѣетъ  больше  и  дольше  остается 
сокращеннымъ;  предсердія  начинаютъ  мало-по-малу  растягиваться 
во  время  діастолы  больше  нормалънаго,  сокращаясь  по  прежнему 
правильно;  желудочекъ  во  время  діастолы  разслабляется,  а  потому 
и  расширяется  какъ  будто  полнѣе,  и  количество  крови,  поступающей 
въ  него  въ  это  время,  немного  увеличено.  2)  Продолжительность 
систолы  желудочка  постепенно  доходить  до  того,  что  вновь  на- 
ступающее сокращеніе  предсердія  встрѣчаетъ  желудочекъ  еще  въ 
состояніи  прежняго  сокращенія,  а  поэтому  кровь  въ  желудочекъ 
проникнуть  не  можетъ;  но  своимъ  сокращеніемъ  предсердіе  даетъ 
какъ  бы  толчекъ  къ  разслабленію  желудочка,  который  сейчасъ  же 
вслѣдъ  за  этимъ  и  начинаетъ  наполняться  кровью  сначала  по- 
степенно, а  затѣмъ  какъ  бы  вдругъ;  сдѣдующее  сокращеніе  пред- 
сердія  вгоняетъ  въ  него  еще  нѣкоторое  количество  крови,  желудо- 
чекъ быстро  расширяется  еще  больше  прежняго,  и  сейчасъ  же 
вслѣдъ  за  этимъ  начинаетъ  сокращаться.  Такимъ  образомъ,  въ 
этотъ  моментъ  на  каждыя  два  сокращенія  предсердія  приходится 
одно  сокращеніе  желудочка,  и  въ  этотъ  моментъ  число  сокращений 
желудочка  сразу  дѣлается  вдвое  меньше  прежняго  !);  за  то  во 
время  діастолы  желудочекъ  расширяется  гораздо  больше  нормаль- 
наго,  сокращается  же  попрежнему  полно.  Затѣмъ  постепенно, 
медленно  начинаетъ  падать  число  сокращеній  предсердій,  а  соот- 
вѣтствеено  этому  и  число  сокращеній  желудочка,  который  по- 
прежнему  начинаетъ  сокращаться  только  послѣ  второго  сокращены 
предсердій;  такъ  какъ  промежутки  между  сокращеніями  предсердій 
теперь  сдѣлались  продолжительными,  то  ясно  видно,  что  яселудочекъ 
долго  остается  въ  разслабленномъ  состояніи,  но  наполненъ  кровью. 

' >  Въ.  одномъ  опытѣ,  гдѣ  немалую  роль,  вѣролтно,  играло  высыханіе 
сердца  и  самой  лягушки,  я  наОлюдалъ  даже  иолпый  разладъ  между  сокраще- 
ніямн  всѣхъ  трехъ  полостей  лягушечьяго  сердца. 
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3)  Затѣмъ  постепенно  желудочекъ  сердца  начинаете  сокращаться 
менѣе  и  менѣе  полно,  выгоняетъ  изъ  себя  уже  не  всю  кровь, 
растягиваясь  однако  передъ  сокращеніемъ  почти  также  полно;  за- 
тѣмъ  и  это  пополненіе  его  кровью  во  время  діастолы  становится 
все  меньше  и  меньше;  наступаетъ  аритмія  сердечныхъ  сокра- 
щеній,  сердца  на  ббльшіе  или  меньшіе  промежутки  времени 
останавливается  въ  діастолѣ;  а  затѣмъ  и  окончательно  останавли- 
вается въ  этой  стадіи.  Предсердія  и  желудочекъ  въ  это  время 
растянуты  кровью. 

Всѣ  эти  отдѣльные  періоды  измѣненія  сердечной  дѣятельности 
держатся  болѣе  или  менѣе  долго,  что,  повидимому,  зависитъ  отъ 
дозы  и  индивидуальности  лягушки.  Вся  представленная  выше 
картина  перемѣнъ  сердечной  деятельности  получалась  только  отъ 
дозъ  0,3 — 0,5  с.  сіт.  (при  впрыскиваніи  подъ  кожу);  отъ  дозъ  же 
меныпихъ  (0,1 — 0,2  с.  с&п.)  обыкновенно  всѣ  перемѣны  ограничи- 
вались только  первымъ  (1)  періодомъ;  отъ  дозъ  0,2—0,4  с.  сіт. 
только  первымъ  (1)  и  вторымъ  (2),  и  затѣмъ  постепенно  тѣмъ  же 
путемъ  обратно  все  возвращалось  къ  нормѣ;  при  дозахъ  0,4 — 0,6  с.  сіш. 
первый  періодъ  обыкновенно  бываетъ  крайне  незначителенъ,  иногда 
же  совсѣмъ  выпадаетъ  и  возврата  къ  нормѣ  почти  не  бываетъ; 
отъ  дозъ  0,7  с.  сіт.  и  выше  сердце  быстро  и  окончательно  оста- 
навливается въ  діастолѣ  (см.  опыты  №№  1 — 11). 

Прежде  чѣмъ  заняться  анализомъ  всѣхъ  этихъ  измѣненій  въ 
дѣятельности  сердца,  установимъ  раньше,  какія  происходить  въ 
тоже  время  колебанія  и  въ  артеріальномъ  давленіи,  такъ  какъ  послѣ 
работа  Магеу'я  1),  Навроцкаго  2),  КгапдоІ8-Ггапс'а  3),  Чирьева  4), 
Цибульскаго  5)  и  др.  зависимость  между  этими  измѣненіями  должна 
считаться  установленнымъ  фактомъ. 

Для  опредѣленія  кровянаго  давленія  я  соединялъ  съ  мано- 
метромъ  лѣвую  аорту;  манометръ  былъ  ртутный  съ  діаметромъ 
сѣченія  въ  1,5  Мш.  Передаточная  трубка  и  канюля,  вставленная 
въ  аорту,  наполнялись  0,6— 0,7°/0  растворомъ  поваренной  соли; 
передъ  снятіемъ  петли,  размыкающей  кровь  въ  аортѣ  съ  трубкою 
манометра,  давленіе  въ  трубкѣ  обыкновенно  поднималось  тт.  на 
8  —  12,  для  того,  чтобы  по  возможности  уменьшить  поступленіе 
крови  изъ  аорты  въ  трубку,  такъ  какъ  эта  кровь  теряется  для 
обращенія  по  сосудамъ,  и  лягушка,  стало  быть,  болѣе  или  менѣе 
обезкровливается.  Опыты  велись  только  на  курарезированных  ь 
лягушкахъ,  чтобы  измѣненія  въ  давленіи,  происходящія  при  дви- 
женіяхъ  лягушки,  не  затемняли  собою  измѣненій,  происходящихъ 
отъ  поступленія  въ  организмъ  изучаемаго  вещества.  Для  предупрож- 
денія  высыханія  сердца  грудная  полость  прикрывалась  пропускной 
бумагой,  смоченной  физіологическимъ  растворомъ  поваренной  соли, 
и  отъ  времени  до  времени  на  сердце  пускалась  капля  -  двѣ  того  же 
раствора;  полость  перикардія  въ  этихъ  опытахъ,  по  необходимости, 
вскрывалась,  такъ  какъ  иначе  нѣтъ  мѣста  для  вставленія  канюли 
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въ  аорту.  Противъ  высыханія  самой  лягушки  принимались  тѣ  же 
мѣры,  что  и  въ  предыдущихъ  опытахъ.  Впрыскиваніе  вещества 
подъ  кожу  и  здѣсь  производилось  уже  послѣ  того,  какъ  кровяное 
давленіе  (артеріальное)  устанавливалось  на  опредѣленной  высотѣ. 
Колебанія  манометра  въ  однихъ  опытахъ  наблюдались  непосред- 
ственно глазомъ  и  сейчасъ  же  записывалось  верхнее  и  нижнее 
стояніе  ртути  въ  свободномъ  колѣнѣ  его,  причемъ  одновременно 
отмѣчалось  и  число  сердечныхъ  сокращеній  въ  опредѣленный 
(для  всего  опыта)  промежутокъ  времени;  въ  другихъ  же  опытахъ 
эти  колебанія  записывались  на  безконечномъ  листѣ  бумаги  кимо- 
граф а  1лнгш§'а,  какъ  это  обыкновенно  цѣлается  для  крупныхъ 
животныхъ,  причемъ  передатчикомъ  этихъ  колебаній  служилъ 
легкій  стеклянный  поплавокъ.  На  той  же  бумагѣ  отмѣчалось  и 
время  въ  секундахъ.  Переводъ  графической  записи  съ  безконеч- 
наго  листа  бумаги  на  цифры  дѣлался  какъ  обыкновенно  —  частію 
посредствомъ  линейки,  частію  посредствомъ  планиметра  Ам- 
слера. 

При  такой  постановкѣ  опыта  я  убѣдился,  что  тотчасъ  по  вве- 
деніи  въ  организмъ  0,3—0,5  с.  сіт.  ехіг.  й.  Сггіпсіеі  гоЬизІ.  (подъ 
кожу)  кровяное  давленіе  повышается  и  держится  повышеннымъ 
весь  тотъ  промежутокъ  времени,  когда  число  сердечныхъ  сокра- 
щеній  больше  нормальнаго,  и  часть  того  времени,  когда  это  число 
упало  уже  значительно  ниже  нормы;  затѣмъ  кровяное  (артеріальное) 
дявленіе  начинаетъ  падать,  и  при  болыпихъ  отравляющихъ  дозахъ 
падаетъ  до  самой  смерти  животяаго;  при  дозахъ  же  неотравляю- 
щихъ,  продержавшись  нѣ которое  время  пониженнымъ,  давленіе 
снова  начинаетъ  подниматься  и  доходить  иногда  до  цифръ  выше 
нормальныхъ;  одновременно  съ  этимъ  начинаютъ  учащаться  и 
сердечныя  сокращенія. 

Количество  крови, выбрасываемой  каждымъ  сокращеніемъ  сердца, 
въ  тотъ  періодъ  его  дѣятельности,  когда  оно  сокращается  чаще 
нормальнаго,  немного  ниже  нормы;  но  когда  число  сердечныхъ 
сокращеній  спускается  до  нормы  или  немного  ниже  нормальныхъ 
цифръ,  тогда  количество  крови,  выбрасываемой  съ  каждой  систолой 
сердца,  увеличивается.  Это  увеличеніе  наростаетъ  по  мѣрѣ  того, 
какъ  желудочекъ  сердца  начинаетъ  сокращаться  все  рѣже  и  рѣже, — 
и  достигаетъ  иногда  цифръ  вдвое  больше  нормальныхъ.  Затѣмъ, 
несмотря  на  то,  что  число  сокращеній  сердца  остается  все  также 
пониженнымъ,  количество  крови,  выбрасываемой  при  каждомъ 
сокращеніи  сердца,  начинаетъ  уменьшаться;  при  болыпихъ  отрав- 
ляющихъ дозахъ  это  уменыпеніе  наростаетъ  вплоть  до  остановки 
сердца;  при  меныпихъ  дозахъ  оно  постепенно  снова  достигаетъ 
почти  нормальнаго  количества. 

Продолжительность  всѣхъ  этихъ  періодовъ  опять-таки  зависитъ 
отъ  дозы  и  индивидуальности  организма.  При  дозахъ  0,1 — 0,2  с.  сіт. 
обыкновенно  наблюдается  только  повышеніе  давленія;  при  0,3 — 
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0,6  с.  сіш.  всѣ  вышеописанные  періоды,  а  при  0,4 — 0,6  с.  сіт. 
обыкновенно  только  пониженіе  давденія  (см.  опыты:  №№  7—11). 

Теперь  можно  заняться  и  анализомъ  данныхъ  явленій. 

Главный  эффектъ  дѣйствія  ехіг.  п.  Отикіеііае  гоЪизІ.  на  ритмъ 
сердечныхъ  сокращений,  мы  видѣли, — есть  уменьшеніе  числа  ихъ. 
Но  уменьшеніе  числа  сердечныхъ  сокращеній,  какъ  учить  физіо- 
логія,  можетъ  произойти  или  отъ  измѣненій  въ  дѣятельности  за- 
держввательныхъ  нервныхъ  центровъ,  заложенныхъ  въ  продолго- 
ватомъ  мозгу,  или  отъ  перемѣнъ  въ  дѣятельности  нервно-мышеч- 
ныхъ  аппаратовъ  самого  сердца;  наконецъ,  можетъ  произойти  и 
отъ  перемѣнъ  въ  артеріальномъ  давленіи.  Поэтому  является  во- 
просъ:  какимъ  же  именно  путемъ  происходить  это  уменыпеніе 
ритма  сердечныхъ  сокращеній  въ  данномъ  случаѣ?! 

Чтобы  исключить  вліяніе  первыхъ  центровъ,  я  до  введенія 
ехіг.  й.  Огіпйеі.  го  о.  въ  систему  кровообращенія  перерѣзалъ  въ  од- 
нихъ  опытахъ  оба  пп.  зутраіпісо-ѵа^і,  въ  другихъ  оба  зутраѣЫсо- 
ѵа§і  и  спинной  мозгъ  тотчасъ  подъ  затылочнымъ  отверстіемъ  (въ 
остальномъ  постановка  опытовъ  та  же,  что  и  выше)  и  картина 
дѣйствія  вещества  отъ  этого  нисколько  не  мѣнялась:  уменыпеніе 
числа  сердечныхъ  сокращеній  и  по  времени,  и  по  выраженности 
было  такимъ  же,  какъ  и  при  цѣлости  ѵа§огииі,  т.-е.  при  цѣлости 
связи  сердца  съ  центрами  головнаго  и  спиннаго  мозга  (см.  опыты: 
№№  12—14). 

Точно  также  картина  относительно  сердечнаго  ритма  нисколько 
не  мѣнялась  и  тогда,  когда  я  перерѣзалъ  оба  пп.  зушраШісо-ѵа§і, 
а  также  8ушраІЫсо-ѵа§і  и  спинной  мозгъ  уже  послѣ  того,  какъ 
развилось  замедленіе  сердечныхъ  сокращеній  отъ  впрыскиванія 
подъ  кожу  лягушки  изучаемаго  мною  вещества  (см.  опытъ  №  15). 

Выводъ  изъ  этихъ  данныхъ  ясенъ:  задерживательные  центры 
головнаго  и  продолговатаго  мозга  въ  уменыпеніи  числа  сердечныхъ 
сокращеній,  наступающемъ  подъ  вліяніемъ  дѣйствія  ехіг.  й.  Ѳгіп- 
йеі.  гоЬ.  на  животн.  организмъ,  не  играютъ  никакой  роли.  Именно, 
если  бы  это  явленіе  всецѣло  зависѣло  отъ  нихъ,  то,  перерѣзая 
предварительно  8ушраіЫсо-ѵа§і— эти  единственные  у  лягушки  нервы, 
соединяющіе  сердце  съ  этими  центрами  —  мы  послѣ  этого  отнюдь 
не  долясны  бы  были  получать  уменыпенія  числа  сердечныхъ  сокра- 
щеній,  отъ  введепія  въ  организмъ  изучаемаго  экстракта.  А  пере- 
рѣзая  эти  нервы  въ  моментъ  замедленія  сердечныхъ  сокращеній, 
должны  бы  были  получить  учащеніе  ихъ.  Но  ни  того,  ни  другаго 
нами  не  наблюдается. 

То  же  самое,  что  получалось  въ  этихъ  опытахъ,  гдѣ  сердце, 
изолированное  отъ  вліянія  головнаго  и  продолговатаго  мозга,  оста- 
валось іп  зііи,  получалось  и  въ  опытахъ  съ  сердцемъ,  вырѣзан- 
нымъ  изъ  тѣла  лягушки.  Эти  опыты  были  сдѣланы  при  помощи 
аппарата  \ѴШіаш8'а,  который  даетъ  возможность  и  питать  сердце 
(слѣдовательно,  поддерживать  его  жизнь),  и  регистрировать  его  со- 
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кращенія,  и  дѣйствовать  на  него  по  желанію  тѣмъ  йли  другимъ 
веществомъ.  Описывать  детали  прибора  считаю  излишнимъ;  же- 
лающіе  познакомиться  съ  нимъ  найдутъ  его  описаніе  въ  статьѣ 
изобрѣтателя  прибора  ')•  Скажу  только,  что  сущность  этого  аппа- 
рата состоитъ  въ  томъ,  что  въ  немъ  токъ  жидкости  можетъ  обра- 
щаться по  вертикальному  кругу  и  только  въ  опредѣленномъ  на- 
правленіи;  въ  этотъ  кругъ  включается  сердце,  которое,  слѣдова- 
тельно,  при  каждомъ  своем ъ  сокращены  выбрасываетъ  въ  отводя- 
щую трубку  определенное  количество  жидкости,  и  при  каждомъ 
расширении  присасываетъ  ее  изъ  приводящей  трубки.  Отводящая 
и  приводящая  трубки  сходятся  въ  одномъ  и  томъ  же  резерву арѣ; 
такихъ  резервуаровъ  въ  приборѣ  два.  Чрезъ  приводящую  трубку, 
а  следовательно  и  чрезъ  сердце,  можно  въ  теченіе  того  же  опыта 
пропускать  по  желанію  жидкость  то  изъ  того,  то  изъ  другаго  ре- 
зервуара. Съ  отводящею  трубкою  аппарата  соединенъ  чувствитель- 
ный ртутный  манометръ,  колебанія  котораго  могутъ  быть  регистри- 
руемы на  безконечномъ  листѣ  бумаги  кимографа.  Мои  опыты  съ 
этимъ  аппаратомъ  состояли  въ  слѣдующемъ:  наполнивши  резер- 
вуары аппарата  питательной  для  сердца  жидкостью,  т. -е.  дефибри- 
нированною  кроличьею  кровью,  разбавленною  двумя  частями  (по 
объему)  0,6°/0  раствора  поваренной  соли,  причемъ  одинъ  резер- 
ву аръ  наполнялся  чистой  питательной  жидкостью,  а  другой  съ 
прибавкою  къ  ней  ехіг.  Я.  СМайёІ.  гоЬ.  въ  томъ  или  другомъ 
процентномъ  отношеніи,  я  пристраивалъ  аппаратъ  къ  кимографу 
такимъ  образомъ,  чтобы  на  безконечномъ  листѣ  его  бумаги  записы- 
вались и  давленіе,  подъ  которымт>  работаетъ  сердце,  и  колебанія 
манометра  въ  зависимости  отъ  сердечныхъ  сокращеній,  и  время  въ 
секуидахъ.  Во  время  этихъ  пристраиваній  наполнялись  и  трубки 
аппарата  изъ  резервуара  съ  чистой  питательной  жидкостью.  Затѣмъ 
приступалъ  къ  приготовленію  сердца  для  опыта.  Перевязывалъ  всѣ 
подходящіе  и  отходящіе  отъ  него  сосуды  (двѣ  верхнихъ  полыхъ, 
одну  нижнюю  полую  вены  и  правую  аорту),  чрезъ  лѣвую  аорту 
вставлялъ  въ  полость  желудочка  канюлю  (прилагаемую  къ  аппа- 
рату), которая  и  укрѣплялась  въ  этомъ  полоясеніи  лигатурою  во- 
кругъ  аорты  2).  Приготовленное  такимъ  образомъ  сердце  надева- 
лось на  Кроннекеровскую  канюлю,  входящую  въ  составь  круга 
въ  аппаратѣ,  и  этимъ  вводилось  въ  тотъ  же  кругъ  и  сердце.  Чрезъ 
подводящую  трубку  аппарата  пускалась  чистая  питательная  жид- 
кость, и  иодъ  сердце  подставлялся  малѳнькій  тигелекъ  съ  тою  же 
питательной  жидкостью,  такимъ  образомъ,  чтобы  оно  со  всехъ  сто- 
ронъ  омывалось  этой  жидкостью.  Уменьшая  болѣе  или  менее  про- 
светъ  отводящей  трубки  выше  манометра,  я  добивался  того,  что 

')  \Ѵі11іат5.  АгсЬ.  Г.  Ехрсгіт.  РаіЬоІ.  шЦ  Рііагтакоі.  Вй.  XIII.  8.  I. 

7)  Для  мюго  псобходимо  брать  лягушекъ  крушшхъ,  и  полезно  дѣлатыіхъ 
предварительно  неподвижными  или  перерѣзкою  синннаго  мозга  или  просто 
уколомь  въ  продолговатый  мозгъ. 
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колебанія  въ  ней  давленія  въ  зависимости  отъ  сердечныхъ  сокра- 
щѳній  стали  передаваться  манометру  и  записываться  на  бумагѣ 
кимографа.  Записавши  такъ  въ  теченіе  нѣкотораго  промежутка 
времени,  я  пускалъ  жидкость  изъ  другаго  резервуара,  следова- 
тельно, съ  прибавкою  изучаемаго  мною  вещества,  и  также  продол- 
жалъ  записывать.  Въ  теченіе  одного  и  того  же  опыта,  нѣсколько 
разъ  пускалась  поперемѣнно  то  та,  то  другая  жидкость.  Въ  нѣко- 
торыхъ  опытахъ  изучаемое  вещество  прибавлялось  къ  той  жид- 
кости, въ  которую  было  погружено  сердце,  а  чрезъ  сердце  во  все 
время  опыта  пропускалась  чистая  питательная  жидкость. 

Оказывается,  что  замедленіе  сердечныхъ  сокращеній  подъ  влія- 
ніемъ  дѣйствія  ехіг.  Я.  Сггіпйеі.  гоЬ.  развивается  и  при  такой  по- 
станов^ опыта,  между  тѣмъ,  какъ  здѣсь  не  можетъ  быть  и  рѣчи 
о  какомъ  бы  то  ни  было  вліяніи  головнаго,  продолговатаго  или 
спиннаго  мозга  (см.  опыты  №№  16,  17,  18). 

Итакъ,  на  основаніи  этого  цѣлаго  ряда  различныхъ  постано- 
вокъ  опытовъ,  можно  смѣло  дѣлать  положительный  выводъ,  что 
главный  эффекта  дѣйствія  ехіг.  й.  Сггіпаеі.  гоЬ.  на  ритмъ  сердца 
проявляется  не  чрезъ  центральную  нервную  систему,  а  зависитъ 
отъ  дѣйствія  этого  экстракта  непосредственно  или  на  нервные 
аппараты,  заложенные  въ  самомъ  сердцѣ,  или  же  прямо  на  сер- 
дечную мышцу. 

Разберемъ  сначала  первое  предположеніе. 

Сердечные  нервные  аппараты  можно  раздѣлить  по  ихъ  физіо- 
логическому  дѣйствію  на  двѣ  группы  —  на  аппаратъ,  задерживаю- 
щей сердечныя  сокращенія,  и  эксцитомоторные  нервные  узлы,  кото- 
рые даютъ  импульсы  къ  сокращенно  сердечныхъ  мышцъ  и  отъ 
которыхъ  до  нѣкоторой  степени  зависитъ  автоматичность  этихъ 
сокращеній. 

Изучаемое  вещество  можетъ,  слѣдовательно,  уменьшать  число 
сердечныхъ  сокращеній  двоякимъ  путемъ— или  возбужденіемъ  пер- 
ваго  аппарата,  или  уменыпеніемъ  дѣятельности  вторыхъ.  Для  рѣ- 
шенія  вопроса,  на  долю  которыхъ  же  изъ  нихъ  приходится  глав- 
ный эффектъ  дѣйствія  вещества,  я  старался  по  возможности  уда- 
лить изъ  сферы  дѣйствія  задерживающіе  аппараты  сердца.  Для 
этого  я  животное,  курарезированное  или  съ  перерѣзаннымъ  спин- 
нымъ  мозгомъ  и  обоими  блуждающими  нервами,  отравлялъ  еще 
атропиномъ,  который  парализуетъ  если  не  весь,  то  большую  часть 
этого  аппарата  (ЗспшіесІеЪегё  6),  Вегоіа  7),  Чирьевъ  4),  Оазкеіі  8), 
Могаі  9)  и  др.).  Отравленіе  атропиномъ  дѣлалось  какъ  до  введенія 
въ  организмъ  изучаемаго  вещества,  такъ  и  послѣ,  въ  момептъ  раз- 
витія  замедленія  сердечныхъ  сокращеній. 

Оказывается,  что,  несмотря  на  исключеніе  изъ  сферы  дѣйствія 
большей  части  задерживательнаго  аппарата  сердца,  картина  дѣй- 
ствія  ехіг.  Я.  Огіпсіеі.  гоЬизі.  на  ритмъ  сердечныхъ  сокращеній  отъ 
этого  нисколько  не  мѣиялась:  замѳдленіе  появлялось  и  держалось 
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такъ,  какъ  бы  отравленія  животнаго  атропииомъ  и  не  было  (см. 

опыты  №№  19—22). 

А  отсюда  слѣдуетъ,  что  наблюдаемое  нами  замедлѳніе  сердеч- 
ныхъ  сокращеній  не  зависитъ  исключительно  отъ  возбужденія  за- 
держиватощаго  аппарата,  лежащаго  въ  сердцѣ.  За  это  говорить 
также  и  то,  что  раэъ  появившееся  замедленіе  держится  часами  и 
не  смѣняется  учащеніемъ,  какъ  это  обыкновенно  бываетъ  послѣ 
возбужденія  задерживательныхъ  аппаратовъ  сердца. 

Теперь  остается  посмотрѣть,  зависитъ-ли  это  замедленіе  сердеч- 
ныхъ  сокращеній  отъ  уменьшенія  дѣятельности  эксцитомоторныхъ 
узловъ  сердца  или  отъ  уменьшенія  возбудимости  мышечныхъ  эле- 
ментовъ  сердца  (измѣненіе  ритма  въ  зависимости  отъ  давленія 
оставляемъ  пока  въ  сторонѣ). 

Идя  и  здѣсь  тѣмъ  же,  такъ  сказать,  диссекціоняымъ  путемъг 
какимъ  шли  до  сихъ  поръ  въ  анализѣ  даннаго  явленія— уменыпе- 
нія  числа  сердечныхъ  сокращеній  по  введеніи  въ  систему  крово- 
обращенія  ехіг.  п.  Огіп<Іе1.  гоЬиві.— мы  должны  бы  были  удалить 
теперь  изъ  сферы  дѣйствія  эксцитомоторные  узлы  сердца,  оста- 
вивъ  одну  сердечную  мышцу,  и  посмотрѣть  измѣненіе  сердечнаго 
ритма  подъ  вліяніемъ  дѣйствія  ехіг.  Я.  Огішіе].  гоЬ.  при  такой  по- 
становкѣ  опыта. 

Теоретически  такая  постановка  опыта  и  действительно  воз- 
можна: если  нижнюю  половину  сердца  (ближе  къ  верхушкѣ),  гдѣ 
эксцитомоторныхъ  нервныхъ  узловъ  нѣтъ  (по  крайней  мѣрѣ,  не- 
смотря на  тщательные  поиски  ЫоМег'а  10),  Ьее  11),  Бо§іе1'я  12) 
и  др.  они  здѣсь  не  найдены)  питать  по  Лейпцигскому  методу,  т.-е. 
пропускать  каплями  дефябринированную  кроличью  кровь,  разбав- 
ленную физіологическимъ  растворомъ  поваренной  соли,  то,  спустя 
нѣкоторое  время,  въ  ней  появляются  самостоятельным  ритмическія 
сокращенія  (Мегшюшсг  13).  Стоить  теперь  замѣтить  число  сокра- 
щеній  такой  половины  сердца  въ  какой-нибудь  определенный 
промежутокъ  времени,  затѣмъ  пропускать  черезъ  нее  ту  же  пита- 
тельную жидкость  съ  прибавкою  только  изучаемаго  вещества  въ 
томъ  или  другомъ  процентномъ  отношеніи  и  слѣдить  въ  это  время 
за  пзмѣненіемъ  ритма.  При  такой  постановкѣ  опыта,  полученный 
измѣненія  пришлось  бы  всецѣло  отнести  къ  дѣйствію  пропускае- 
мая вещества  прямо  на  сердечную  мышцу.  Исходя  изъ  возмож- 
ности такого  теоретическаго  построенія,  я  пробовалъ  осуществить 
подобный  опытъ  и  на  дѣлѣ.  Для  этого  я  пользовался  тѣмъ  же 
аппаратомъ  ^УИНагав'а.  Постановка  опыта  была  такая  же  какъ 
описана  выше,  только,  вмѣсто  всего  сердца,  на  Кроннекеровскую 
канюлю  аппарата  надѣвалась  одна  нижняя  половина  сердца  (для 
удобства  вставленія  канюльки  перегородка  между  желудочкомъ  и 
предсердіями  простригалась  остроконечными  ножницами).  Пропу- 
скание жидкости  чрезъ  сердце  достигалось  тѣмъ,  что  отъ  времени 
до  времени  (разъ  20—30  въ  минуту)  сжималась  пальцами  приво- 
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дящая  трубка  аппарата.  Дѣйствительно,  при  такой  постановкѣ 
опыта,  спустя  нѣкоторое  время  (1—1,5  часа)  верхушка  сердца  у 
меня  начинала  иногда,  но  не  всегда,  сокращаться  самостоятельно, 
но  сокращенія  эти  были  группами  (по  два,  по  три,  по  четыре  со- 
кращенія  въ  группѣ),  причемъ  и  число  сокращеній  въ  группѣ  и 
промежутки  между  группами  были  крайне  непостоянны;  да  кромѣ 
того  и  вся  подобная  самостоятельная  работа  сердца  была  очень 
непостоянна  по  продолжительности.  Не  смотря  на  то,  что  было 
сдѣлано  въ  этой  формѣ  опытовъ  до  20,  мнѣ  не  удалось  устано- 
вить необходимый  для  сравненія  данныя  до  дѣйствія  изучаемаго 
мною  вещества,  а  потому  я  и  отказался  отъ  дальнѣйшихъ  попы- 
токъ  осуществить  опытъ  въ  этой  формѣ.  Но  отказавшись  отъ  этой 
формы  опыта,  я  надѣялся  осуществить  его  въ  другой;  именно,  я 
надѣялся  воспользоваться  фактомъ,  что  нижняя  половина  сердца, 
питаемая  по  Лейпцигскому  методу,  даетъ  ритмическія  сокращенія 
подъ  вліяніемъ  постояннаго  электрическаго  тока  (ЕскпагоЧ  ]4). 

Наполнивши  и  пристроивши  аппаратъ  ѴѴШіапГа  къ  кимографу, 
какъ  въ  предыдущихъ  опытахъ,  я  Кроннекеровскую  канюлю  его 
соединялъ  проводникомъ  съ  однимъ  изъ  полюсовъ  элемента  Грене 
средней  величины;  проводникъ  же,  идущій  отъ  другаго  полюса,  у 
меня  оканчивался  мишурной  ниткой  и  прикрѣплялся  къ  аппарату 
такимъ  образомъ,  что  мишурную  нить  его  можно  было  легко  при- 
ложить къ  сердечной  верхушкѣ.  Проводникъ  этотъ  оканчивался 
мишурной  нитью  для  того,  чтобы,  касаясь  постоянно  сердца,  онъ  въ 
то  же  время  не  представлялъ  препятствія  для  его  сокращенія  и 
расширенія.  Затѣмъ  нижняя  половина  сердца  навязывалась  на 
канюлю  и  надѣвалась  на  Кроннекеровскую  канюлю  аппарата,  какъ 
и  въ  предыдущемъ  случаѣ;  къ  сердцу  прикладывалась  мишурная 
нить  проводника  и  опускалась  часть  цинка,  въ  элементѣ  (обыкно- 
венно Ѵ3;  элементъ  Грене  средней  величины). 

Дѣйствительно,  при  такой  обстановкѣ  опыта  верхушка  сердца 
начинала  сокращаться  самостоятельно,  но  иногда  сокращалась  не- 
правильно и  недолго,  иногда  же  настолько  правильно  и  продолжи- 
тельно, что  я  успѣвалъ  регистрировать  эти  сокращенія  (на  кимогра- 
фѣ),  въ  теченіе  нѣкотораго  времени,  слѣдовательно  установить  этимъ 
данныя  до  дѣйствія  изучаемаго  вещества,  затѣмъ  пустить  пита- 
тельную жидкость  изъ  другаго  резервуара,  т.-е.  еъ  прибавкою  ехіг.  Я. 
Сггіпаеі.  гоЬи8і.,  и  снова  регистрировать  сердечныя  сокращенія. 
Иногда  даже  удавалось  еще  разъ  пропустить  чрезъ  сердце  нѣкото- 
рое  время  чистую  питательную  жидкость  и  снова  записать  его  со- 
кращенія.  Измѣненія,  который  получались  при  этомъ  въ  ритмѣ 
сердечныхъ  сокращеній,  всегда  состояли  въ  замедленіи  его  въ  то 
время,  когда  пропускается  питательная  жидкость,  содержащая 
ехіг.  п.  агіпаеі.  геЬизі.  (см.  опыты  №№  23,  24).  Такимъ  образомъ 
опыты  эти  говорили  за  участіе  самой  мышцы  въ  анализируемомъ 
замедленіи  сердечнаго  ритма.  Но  путемъ  контрольныхъ  опытовъ  я 
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убѣдплся,  что  при  такой  постановкѣ  замедленіе  сердечнаго  ритма 
наступаетъ  со  временемъ  (и  довольно  скоро)  и  безъ  всякаго  участія 
ехіг.  Й.  Стгіисіеі.  гоішві.;  хотя  въ  этомъ  случаѣ  оно  всетаки  никогда 
не  развивается  такъ  быстро,  какъ  подъ  вліяніемъ  дѣйствія  ехгл\ 
Ѳгіпсіеі.  Поэтому  я  началъ  искать  новой  постановки  опыта,  которая 
не  оставляла  бы  ни  малѣйшаго  сомнѣнія  въ  томъ,  что  сердечная 
мышца  дѣйствительно  принимаетъ  участіе  въ  замедленіи  сердеч- 
ныхъ  сокращеній. 

Вмѣсто  непрерывнаго  тока  я  воспользовался  ритмическими,  рѣд- 
кнмл  прерываніями  его,  при  этомъ  токъ  бралъ  наименьшей  силы, 
при  которой  за  каждымъ  размыканіемъ  слѣдовало  сокращеніе  сердца. 
Такой  постановкой  опыта  я  уже  легко  пріобрѣталъ  для  сравненія 
определенный  постоянный  данныя  до  дѣйствія  изучаем аго  веще- 
ства (сердце  питалось  въ  это  время  чистой  питательной  жидкостью); 
затѣмъ,  получивши  эти  данныя,  пускалъ  чрезъ  сердце  питательную 
жидкость,  содержащую  изучаемое  вещество  въ  томъ  или  другомъ 
%  отношеніи,  вліялъ  слѣдовательно  на  сердечную  мышцу  этимъ 
веществомъ,  и  снова  наблюдалъ  за  измѣненіемъ  ритма.  Оказывается, 
что  теперь  черезъ  нѣкоторое  время  сердце  начинаетъ  отвѣчать  со- 
кращеніемъ  уже  не  на  каждое  размыканіе  тока,  нѣкоторыя  раз- 
мыканія  проходятъ  безъ  сокращенія  его;  постепенно  число  такихъ 
размыканій  становится  больше  и  больше,  сердце  отвѣчаетъ  сокра- 
щеніемъ  уже  на  каждое  второе  размыканіе,  затѣмъ  иногда  на  вто- 
рое, иногда  на  третье,  затѣмъ  только  на  каждое  третье  —  однимъ 
словомъ,  число  сердечныхъ  сокращеній  въ  тотъ  же  промежутокъ 
времени  становится  меньше  и  меньше.  Пуская  въ  этотъ  моментъ 
чрезъ  сердце  снова  чистую  питательную  жидкость,  я  снова  наблю- 
далъ постепенное  приближеніе  къ  прежнему  ритму  (см.  опытъ  №  25); 
при  извѣстной  силѣ  тока  и  извѣстной  продолжительности  дѣйствія 
на  сердце  изучаемымъ  веществомъ  мнѣ  иногда  удавалось  получить 
полное  возвращеніе  къ  прежнему  ритму  безъ  всякаго  измѣненія 
силы  тока. 

Позднѣе  мнѣ  удалось  добиться  осуществленія  той  же  идеи,  такъ 
сказать,  въ  болѣе  совершенной  формѣ;  нѣсколько  разъ  мнѣ  удалось 
получить  самостоятельный  правильный,  ритмическія  сокращѳнія 
верхушки  сердца,  питаемой  по  Лейпцигскому  методу  *).  И  на  та- 
кой самостоятельно  сокращающейся  верхушкѣ  сердца,  я  получалъ 
тоже  самое  замедленіе  сокращеній,  пропуская  чрезъ  нее  питатель- 
ную жидкость,  содержащую  ехіг.  Д.  Сггіпсіеі.  гоЬив*.  (1%);  пропу- 
ская же  черезъ  нее  нѣкоторое  время  снова  чистую  питательную 
жидкость,  я  наблюдалъ  снова  постепенное  приближеніе  къ  преж- 
нему ритму  (см.  опытъ  №  26). 

')  Такія  самостоятельный  ритмнческія  сокращенія  верхушки  сердца  у  меня 
наступали  нослѣ  того,  какъ  оно  долгое  время  (*/»— 1Ѵ>  часовъ)  сокращалось 
ритмически  подъ  вліипісмъ  рѣдкпхъ  раэмнвавгій  тока  нторнчпоЯ  спирали  сан- 
паго  аппарата  Ьи-Воік-КеутопсГа. 
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Итакъ,  у  меня  не  остается  ни  малѣйшаго  сомнѣнія  въ  томъ, 
что  сердечная  мышца  принимаетъ  нѣкоторое  участіе  въ  анализи- 
руемомъ  нами  замедленіи  сердечнаго  ритма,  именно  происходить 
уменьшеніе  возбудимости  ея,— откуда  и  уменьшеніе  числа  ея  со- 
кращеній.  На  этомъ  основаніи  измѣненіе  возбудимости  сердечной 
мышцы  въ  различное  время  дѣйствія  ехіг.  п.  Сггіпаеі.  гоЬизі.  и  было 
изучено  мною  болѣе  подробно. 

Изъ  всѣхъ  вышеприведенныхъ  опытовъ  съ  вырѣзанной  верхуш- 
кой сердца  мы  уже  усматриваемъ,  какъ  подъ  вліяніемъ  дѣйствія 
ехіг.  й.  Сггіпсіеі.  гоЬизі.  на  сердечную  мышцу  чрезъ  нѣкоторое  время 
наступаетъ  уменьшеніе  ея  возбудимости,  и  какъ  это  уменыпеніе 
затѣмъ  постепенно  усиливается.  Остается  неяснымъ  только  одно — 
что  дѣлается  съ  возбудимостью  сердечной  мышцы  въ  первое  время 
дѣйствія  на  нее  вещества;  изъ  этихъ  опытовъ  мы  не  имѣемъ  ни 
малѣйшаго  понятія  о  томъ,  повышается-ли  она  въ  это  время  или 
остается]  безъ  измѣненія.  Для  рѣшенія  этого  вопроса  я  немного 
видоизмѣнилъ  постановку  опыта  (№  25),  именно  уменьшилъ  силу 
тока;  бралъ  ее  вначалѣ  опыта  такою,  чтобы  при  циркуляціи  чрезъ 
сердце  чистой  питательной  жидкости  сокращенія  его  получались 
только  при  каждомъ  второмъ  размьгканіи  тока.  Дѣлалось  это  въ 
томъ  разсчетѣ,  что  если  возбудимость  мыщцы  подъ  вліяніемъ  дѣй- 
ствія  на  нее  ехЪг.  Я.  втіпсіеі.  гоЬизЬ.  хоть  немного  повысится,  то  я 
и  при  той  же  силѣ  тока  долженъ  буду  получить  сокращенія  при 
каждомъ  размыканіи  тока.  И  ожиданія  дѣйствительно  оправдались: 
тотчасъ  послѣ  начала  дѣйствія  ехіг.  й.  Сггіпйеі.  гоЬизі.  на  сердеч- 
ную мышцу  сокращенія  ея  стали  получаться  при  каждомъ  размы- 
каніи  тока,  затѣмъ  снова  наступило  уже  извѣстное  намъ  прогрес- 
сивное проскакиваніе  нѣкоторыхъ  размыканій  безъ  сокращенія  сер- 
дечной мышцы.  Позднѣе  при  рѣшеніи  этого  же  вопроса — объ  измѣ- 
неніи  возбудимости  сердечной  мышцы  подъ  вліяніемъ  дѣйствія  на 
нее  ехіг.  й.  Огіпоіеі.  гоЬизі. — я  видоизмѣнилъ  еще  немного  постановку 
опыта,  именно:  метрономъ  (размыкающій  токъ),  вмѣсто  цѣпи  по- 
стоянна™ тока,  вводилъ  въ  цѣпь  тока  вторичной  спирали  саннаго 
аппарата  Би-Воіз-Кеушопйа.  Выгода  этого  способа  оказалась  та, 
что  при  немъ  легче  было  измѣнять  силу  тока  (измѣненіямъ  раз- 
стоянія  между  спиралями)  и  явилась  возможность  прослѣдить  и 
выразить  въ  числахъ,  какъ  по  мѣрѣ  дѣйствія  на  сердечную  мышцу 
ехіг.  Я.  Огішіеі.  гоЬизІ.  мѣняется  ея  возбудимость.  Выразителемъ 
послѣдней  въ  этомъ  случаѣ  служить  наименьшая  сила  тока,  т.-е. 
наибольшее  разстояніе  между  спиралями,  при  которомъ  получаются 
сокращенія  сердечной  мышцы  съ  каждымъ  размыканіемъ  тока 
(см.  опытъ  №  27). 

Теперь  уже  ясно,  что,  подъ  вліяніемъ  дѣйствія  на  сердечную 
мышцу  ехіт.  п.  Огіпсіеі.  гоЬивІ.,  возбудимость  ея  сначала  несомнѣнно 
повышается,  затѣмъ  постепенно  падаетъ,  и  наконецъ  наступаетъ 
окончательная  потеря  ея;  сердце,  остановившееся  въ  діастолѣ,  уже 
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не  сокращается  ни  подъ  вдіяніемъ  механическихъ  (уколъ  иглой),  ни 
гамическихъ  (капля  разведеннагоаыміаку),  ни  электрическихъ  (даже 
сильныхъ)  раздражителей. 

Выяснивъ  участіе  сердечной  мышцы  въ  замедленіи  сердечнаго 
ритма,  наступающемъ  подъ  вліяніемъ  дѣйствія  ехіг.  п.  (Зггіпсіеі.  гоЬ., 
познакомимся  теперь  съ  тѣми  измѣненіями,  который  происходить 
при  этомъ  въ  состояніи  нервныхъ  аппаратовъ  сердца. 

Мы  уже  видѣли,  что  при  большихъ  дозахъ  сердце  окончательно 
останавливается  въ  діастолѣ;  но  если  въ  это  время  начать  раздра- 
жать его  уколомъ  тупой  иглы  (или  слабымъ  электрическимъ  то- 
комъ),  то  сначала  оно  на  каждое  раздраженіе  отвѣчаетъ  группою 
правильныхъ  сокращеній;  при  послѣдувэщихъ  раздраженіяхъ  чи- 
сло сокращеній  въ  группѣ  становится  постепенно  все  меньше  и 
меньше;  затѣмъ  на  каждое  одиночное  раздраженіе  сердце  отвѣча- 
етъ  и  одиночнымъ  сокращеніемъ,  при  этомъ  если  раздражается 
предсердіе,  то  происходить  сокращеніе  и  предсердія,  и  желудочка, 
если  же  раздражается  желудочекъ,  то  происходить  сокращеніе  толь- 
ко одного  желудочка;  затѣмъ  сердце  уже  не  отвѣчаетъ  больше  ни 
на  какія  раздраженія. 

Эти  данныя  даютъ  намъ  право  утверждать,  что  во  время  оста- 
новки сердца  въ  діастолѣ  сердечная  мышца  еще  способна  функ- 
ціонировать — она  и  возбудима,  и  способна  къ  сокращенію;  если  же 
она  не  сокращается  больше,  то  это  можетъ  произойти  только  от- 
того, что  она  или  совсѣмъ  не  получаетъ  импульсовъ  къ  сокраще- 
нію,  или  получаетъ  недостаточно  сильные  импульсы. 

И  то,  и  другое  съ  большою  долею  вѣроятности  указываетъ  на 
ослабленіе  функціи  эксцитомоторныхъ  узловъ  сердца;  по  крайней 
мѣрѣ  съ  этой  точки  зрѣнія  легче  объяснимы  эти  факты. 

Что  дѣлается  подъ  вліяяіемъ  ехіг.  п.  бгішіеі.  гоЬ.  съ  задержи- 
вающимъ  аппаратомъ,  лежащимъ  въ  самомъ  сердцѣ?! 

Этотъ  вопросъ  рѣшается  легко  на  основаніи  опытовъ,  причемъ 
выразителемъ  ихъ  состоянія  служить  состояніе  возбудимости  ихъ 
электрическимъ  токомъ.  Опыты  для  этого  заключаются  въ  опредѣ- 
леніи  минимальной  силы  тока,  необходимой  для  остановки  сердца 
въ  діастолѣ  при  прикладываніи  электродовъ  или  къ  перифериче- 
скому концу  п.  ѵа^і.,  или  прямо  къ  зіпив  ѵепозиз.  Такія  опредѣ- 
ленія  дѣлаются  и  до,  и  въ  различное  время  послѣ  введенія  въ  ор- 
ганизмъ  изучаемаго  вещества,  и  ведутся  или  на  животныхъ  съ 
перерѣзаннымъ  или  цѣлымъ  спиннымъ  мозгомъ. 

Дѣлая  такіе  опыты  съ  изучаемымъ  нами  веществомъ  (при 
различпыхъ  возможныхъ  варіаціяхъ  ихъ),  мы  видимъ,  что  для  по- 
лученія  того  же  эффекта— остановки  сердца  въ  діастолѣ — послѣ 
введенія  въ  организмъ  ечЬг.  п.  Огіиаеі.  гоЪиві.  силу  тока  каждый 
разъ  приходится  увеличивать;  иногда  остановки  не  получается  да- 
же и  отъ  полнаго  сближенія  катушекъ;  по  мѣрѣ  же  оправленія  ля- 
гушки (что  выражается  и  постепеннымъ  учащеніемъ  ритма  и  боль- 
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шей  живостью  лягушки)  силу  тока  снова  приходится  постепенно 
уменьшать  (см.  опыты  №№  28—32). 

Выводъ  изъ  этихъ  данныхъ  можетъ  быть  сдѣланъ  только 
одинъ,  что  задерживающій  периферическій  аппарата  сердца  подъ 
вліяніемъ  ехѣг.  й.  СггіпДеІ.  гоЬ.  временно  ослабляется  въ  своей 
функціи,  а  иногда  и  совсѣмъ  парализуется,  и  что  этотъ  параличъ 
его  наступаетъ  раньше  паралича  эксцитомоторныхъ  узловъ  сердца. 

Теперь  остается  рѣпшть  вопросъ:  какъ  послѣ  введенія  въ  ор- 
ганизмъ  ехіг.  й.  Сггіпаеі.  гоЬ.  измѣняется  функція  задерживаю щаго 
сердечныя  сокращенія  нервнаго  аппарата,  заложеннаго  въ  продол- 
говатомъ  и  головномъ  мозгу?! 

Для  рѣшенія  такого  вопроса  мною  былъ  поставленъ  слѣду ющій 
опытъ:  у  однихъ  лягушекъ  съ  перерѣзаннымъ  между  лопатками 
спиннымъ  мозгомъ  (чтобы  лягушка  была  покойна  и  въ  то  же  время 
не  повредить  при  перерѣзкѣ  продолговатаго  мозга),  у  другихъ  при 
цѣломъ  спинномъ  мозгѣ  раздражался  электрическимъ  токомъ  (пре- 
рывистымъ)  центральный  конецъ  одного  изъ  гій.  зутраШісоѵа^огит 
при  цѣломъ  другомъ.  Раздраженіе  дѣлалось  какъ  до  введенія  въ 
организмъ  изучаемаго  вещества,  такъ  и  въ  различное  время  послѣ, 
и  опредѣлялась  всегда  минимальная  сила  тока,  дающая  остановку 
сердца.  Одновременно  на  томъ  же  животномъ  дѣлалось  подобное  же 
опредѣленіе  минимальной  силы  тока,  необходимой  для  вызова  того 
же  эффекта,  при  раздраженіи  периферическаго  конца  нерва. 

Постановка  опыта  понятна.  Въ  явленіи,  получаемомъ  при  раз- 
драженіи  центральнаго  конца  п.  ѵаді,  мы  имѣемъ  участіе  цен- 
тральная и  периферическаго  задерживательныхъ  аппаратовъ  серд- 
ца; раздраженіемъ  периферическаго  конца  того  же  нерва  познаемъ 
долю  участія  периферическаго  задерживательнаго  аппарата;  изъ  срав- 
ненія  явленій  судпмъ  о  долѣ  участія  центральнаго  (см.  опыты  Л'.\ 
33  и  34). 

Изъ  представленныхъ  опытовъ  видно,  что  до  введенія  въ  орга- 
низмъ ехіг.  Я.  бгіпсіеі.  гоЬ.  одна  и  та  же  сила  тока  вызываетъ  ос- 
тановку сердца  какъ  при  раздраженіи  центральнаго,  такъ  и  пери- 
ферическаго концовъ  нерва;  послѣ  же  введенія  вещества  въ  орга- 
низмъ катушки  саннаго  аппарата  Би-Воіз-КеугпоікГа  приходится 
сближать  гораздо  больше,  чтобы  вызвать  эту  остановку  раздраже- 
ніемъ  центральнаго  конца,  чѣмъ  периферическаго.  Въ  то  время, 
когда  при  раздраженіи  центральнаго  конца  нерва  даже  сильнымъ 
токомъ  не  удается  получить  остановки  сердца,  оно  при  раздраже- 
ны периферическаго  конца  нерва  получается  легко  даже  отъ  бо- 
лѣе  слабаго  тока.  Ясно,  что  при  раздраженіи  центральнаго  конца 
нерва  мы  имѣемъ  суммированный  эффекта — съ  одной  стороны,  осла- 
бленіе  деятельности  центральнаго,  а  съ  другой— периферическаго 
задерживательныхъ  аппаратовъ  сердца. 

Послѣ  всего  сказаннаго  мнѣ  кажется  излишнимъ  будетъ  раз- 
бирать вопросъ  о  томъ,  не  слѣдуетъ-ли  приписать  анализируемое 
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эамедленіе  сердечнаго  ритма  измѣненію  артеріальнаго  давленія, 
хотя  между  этими  явленіями,  мы  знаемъ,  и  существуетъ  несо- 
мнѣнная  связь.  Такъ  какъ  мы  уже  видѣли,  что  замедленіе  сердеч- 
наго ритма  наступало  и  на  вырѣзанномъ  сердцѣ  во  всѣхъ  опы- 
тахъ  съ  аппаратомъ  \ѴШіатз'а,  гдѣ  давленіе  въ  теченіе  всего  опы- 
та мѣнялось  крайне  незначительно;  такъ  какъ  оно  развивается  и 
на  вырѣзанномъ  сердцѣ,  положенномъ  просто  въ  физіологическій 
растворъ  поваренной  соли  съ  прибавкою  ехіг.  Я.  Огіпсіеі.  гоЬизГ. 
(см.  опытъ  №  35),  гдѣ  о  какомъ  бы  то  ни  было  вліяніи  давленія 
уже  совсѣмъ  не  можетъ  быть  и  рѣчи, — то  ясно,  что  разбираемое 
нами  замедленіе  ритма  сердечныхъ  сокращеній  зависитъ  несомнѣнно 
отъ  непосредственнаго  дѣйствія  вещества  на  сердце,  а  не  отъ  из- 
мѣненія  въ  артеріальномъ  давленіи. 

Что  же  касается  учащенія  сердечныхъ  сокращеній,  которое  является 
тотчасъ  за  ввѳденіемъ  въ  организмъ  ехіг.  п.  Огіпсіеі.  гоЪ.  и  держится 
короткій  промежутокъ  времени,  то  оно,  вѣроятно,  рефлекторнаго 
происхожденія  и  обязано  самому  процессу  впрыскиванія  вещества 
подъ  кожу.  За  это  говоритъ  во-первыхъ  то,  что  подобное  же  уча- 
щеніе  и  по  выраженности  и  по  времени  наблюдается  и  у  контроль- 
ной лягушки  по  впрыскиваніи  физіологическаго  раствора  поварен- 
ной соли;  и  во-вторыхъ  то,  что  это  учащеніе  начинается  всегда 
тотчасъ  по  впрыскиваніи  вещества,  между  тѣмъ  какъ  отъ  момен- 
та введенія  вещества  подъ  кожу  до  начала  его  дѣйствія  обязательно 
долженъ  пройти  нѣкоторый  замѣтный  промежутокъ  временп. 

Теперь  перейдемъ  къ  анализу  другихъ,  замѣченныхъ  нами 
явленій. 

Мы  видѣли,  что  количество  крови,  выбрасываемой  каждымъ 
сокращеніемъ  сердца,  въ  различное  время  дѣйствія  ехіг.  й.  бгіпсіеі. 
гоЬизЬ.  сильно  колеблется.  Въ  первое  время,  когда  сердце  бьется 
немного  чаще  нормальнаго,  оно  немного  уменьшается;  затѣмъ  по 
мѣрѣ  уменыпенія  числа  сердечныхъ  сокращеній  это  количество 
крови,  выбрасываемой  каждой  систолой  желудочка,  начинаетъ  уве- 
личиваться; затѣмъ,  не  смотря  на  то,  что  число  сердечныхъ  сокра- 
щеній  остается  такимъ  же  (уменыпеннымъ),  оно  снова  постепенно 
уменьшается. — Вотъ  и  является  вопросъ:  стоитъ-ли  это  колебаніе, 
въ  количествѣ  выбрасываемой  каждой  систолой  крови  въ  зависи- 
мости отъ  измѣненій  только  ритма  сердечныхъ  сокращеній  (по 
крайней  мѣрѣ  въ  первую  половину  опыта,  когда  сердечная  мышца 
видимо  не  ослаблена),  или  же  оно  есть  результатъ  тѣхъ  или  дру- 
гихъ измѣненій  въ  состояніи  сердечной  мышцы?! 

Работами  Но\ѵе11'я  и  Бопашвоп'а  15),  8шіШ'а  16)  и  др.  (на  со- 
бакахъ)  Коу'я  17)  и  др.  (на  лягушкахъ)  уже  было  доказано,  что 
уменьшеніе  сердечнаго  ритма,  если  только  оно  не  сопровождается 
одновременнымъ  уменьшеніемъ  силы  сердечной  мышцы,  всегда  вле- 
четъ  за  собою  увеличеніе  количества  крови,  выбрасываемой  при 
каждой  спстолѣ  желудочка.  Слѣдовательно  для  первой  половины  раз- 
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бираемаго  нами  колебанія  въ  количествѣ  выбрасываемой  крови 
объясненіе  уже  есть;  но  и  для  второй  половины  наблюденія  это 
объясненіе  совсѣмъ  не  приложимо:  ритмъ  сердечныхъ  сокращеній 
здѣсь  продолжаетъ  оставаться  такимъ  же  (умеиыненнымъ),  иногда 
даже  еще  больше  замедляется,  между  тѣмъ  количество  выбрасы- 
ваемой крови  начинаетъ  постепенно  уменьшаться.  Очевидно  здѣсь 
вмѣшиваются  новые  факторы;  и  такими  факторами  могутъ  быть, 
съ  одной  стороны,  измѣненіе  эластичности  сердечной  мышцы,  асъ 
другой— уменьшеніе  силы  ея.' 

Къ  сожалѣнію  вопросъ  о  томъ,  насколько  въ  этомъ  явленіи 
принимаетъ  участіе  измѣненіе  эластичности  сердечной  мышцы, 
мною  остался  даже  не  затронутымъ,  за  неимѣніемъ  въ  лабораторіи 
подходящаго  инструмента;  измѣяенія  же  въ  силѣ  сердечной  мыш- 
цы, какъ  имѣющія  и  самостоятельную  практическую  важность  (въ 
терапевтическомъ  отношеніи),  мною  прослѣжены  отъ  начала  до- 
конца  дѣйствія  ехкг.  й.  Отіпсіеі.  гоЬизі.  на  сердце  животнаго. 

Опредѣленіе  силы  сердечной  мышцы  дѣлалось  мною  и  на  цѣ- 
ломъ  вырѣзанномъ  сердцѣ  лягушки,  и  на  одной  нижней  половинѣ 
сердца.  Работа  производилась  съ  аппаратомъ  "\ѴШіат8'а;  постановка 
опытовъ  была  такая  же,  какъ  въ  опытахъ  №№  16,  25.  Наблюде- 
нія  состояли  въ  томъ,  что  отъ  времени  до  времени  (и  до,  и  въ  различ- 
ное время  послѣ  начала  дѣйствія  изучаемаго  вещества)  совер- 
шенно сжимался  на  нѣкоторое  время  просвѣтъ  отводящей  трубки 
аппарата,  выше  отхода  отъ  нея  манометра,  и  опредѣлялось  мак- 
симальное  поднятіе  ртути  въ  манометрѣ.  Ясно,  что  кровь,  выбра- 
сываемая теперь  каждымъ  сокращеніемъ  сердца,  не  имѣя  оттока, 
служить  только  для  того,  чтобы  повысить  давленіе  въ  отрѣзкѣ 
отводящей  трубки,  связанномъ  съ  сердцемъ,  (что  и  выраясается 
поднятіемъ  ртути  въ  свободномъ  колѣнѣ  манометра,  И  регистри- 
руется на  кпмографѣ);  теперь  сердце  при  каждой  систолѣ  начи- 
наетъ прогонять  кровь  все  подъ  большимъ  и  большимъ  давленіем^ ; 
наконецъ  наступаетъ  моментъ,  когда  сердце  не  можетъ  уже  прео- 
долѣть  давленія  въ  отводящей !  трубкѣ  и  прогнать  въ  нее  свою 
кровь;  съ  этого  момента  давленіе  въ  трубкѣ  дѣлается  постояннымъ 
и  максимальными  Высота  этого  давленія  и  служила  для  меня  вы- 
разителемъ  силы  сердечной  мышцы  въ  тотъ  или  другой  моментъ. 
Оказывается,  что  при  малыхъ  дозахъ  ехіг.  п.  бггіпаеі.  гоЬ.  и  въ 
первое  время  дѣйствія  при  среднихъ  высота  этого  давленія  уве- 
личивается, при  болыпихъ  же  дозахъ  падаетъ  (см.  опыты  №№ 
36,  37  и  38).  Соотвѣтственно  этому,  слѣдовательно,  измѣняется  и 
сила  сердечной  мышцы. 

Покончивъ  съ  анализомъ  измѣненія  сердечныхъ  сокращеній, 
займемся  теперь  анализомъ  являющихся  одновременно  измѣненій 
въ  артеріальномъ  давленіи,  который,  какъ  мы  видѣли,  состоять 
въ  повышен! и  его  въ  началѣ  дѣйствія  вещества  и  затѣмъ  въ  по- 
слѣдующемъ  иостепенномъ  паденіи. 
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Измѣненія  въ  давленія  вобще,  какъ  учить  этому  физіологія, 
могутъ  происходить  отъ  двухъ  причинъ:  1)  отъ  измѣненія  про- 
.свѣта  сосудовъ,  и  2)  отъ  измѣненія  въ  дѣятельности  сердца.  Въ 
этомъ  направлѳніи,  разумѣется,  надо  искать  причинъ  измѣненія 
въ  давленіи  и  для  даннаго  случая,  т.-е.,  говоря  другими  словами, 
предстоитъ  рѣшить  вопросъ:  какая  изъ  этихъ  причинъ  или  обѣ 
вмѣстѣ  участвуютъ  въ  этомъ  явленіи. 

Съ  этою  цѣлію  мною  изучалось  состояніе  кровообращещя  и 
просвѣта  сосудовъ  на  плавательной  перепонкѣ  лапки  лягушки;  при 
этомъ  у  лягушки  было  сдѣлано  предварительное  отдѣленіе  голов- 
наго  мозга  отъ  спиннаго  по  способу  ОоИг'а  и  перерѣзка  п.  ізспіаиісі 
на  разсматриваемой  лапкѣ  (за  часъ  до  начала  наблюденія).  Изу- 
чаемое вещество  вводилось  подъ  кожу  другаго  бедра;  перепонка 
разсматривалась  подъ  микроскопомъ  (при  5  объект,  и  3  окуляр. 
Оаііп ). 

При  этихъ  наблюденіяхъ  найдено,  что  вскорѣ  по  впрыскиваніи 
0,3-0,4  с.  фа.  ехЬг.  й.  Оппсіеі.  гоЬ.  артеріальное  кровообращеніе 
дѣлается  быстрѣе,  просвѣтъ  артеріи  постепенно  начинаетъ  умень- 
шаться, нѣкоторые  капилляры  больше  не  наполняются  кровью; 
затѣмъ  хотя  кровообращеніе  все-еще  быстрѣе  нормальнаго,  но  ар- 
терія  снова  начинаетъ  расширяться,  начинаетъ  наполняться  кровью 
все  большее  и  большее  число  капилляровъ;  даже  появляются  такіе, 
какіе  не  были  видны  при  нормальномъ  кровообращеніи,  появляется 
капиллярный,  затѣмъ  венный  пульсъ;  быстрота  тока  крови  начи- 
наетъ уменьшаться;  затѣмъ  кровообращеніе  дѣлается  все  медленнѣе 
я  медленнѣе,  кровь  начинаетъ  двигаться  только  толчками,  венный 
пульсъ  исчезаетъ,  просвѣтъ  артеріи  въ  это  время  все  еще  шире 
нормальнаго. 

Найденное  при  такой  постановкѣ  опыта  начальное  съуженіе  и 
затѣмъ  послѣдующее  расширеніе  сосудовъ  вполнѣ  подтвердилось 
и  въ  опытахъ  съ  искусственнымъ  кровообращеніемъ  по  способу 
проф.  Сѣченова.  Эти  опыты  состоять  въ  томъ,  что  у  лягушекъ 
(съ  предварительно  отдѣленнымъ  спиннымъ  мозгомъ  пли  отрав- 
ленныхъ  кураре)  вставляются  канюльки:  одна  въ  перифѳрическій 
коноцъ  аорты,  а  другая  въ  полость  предсердія,  чрезъ  срѣзанную 
верхушку  сердца;  канюля,  вставленная  въ  аорту,  соединяется  съ 
аппаратомъ,  позволяющимъ  поперемѣнно  пропускать  подъ  одина- 
ковымъ  и  всегда  постояннымъ  давленіемъ,  то  чистый  физіологи- 
ческій  растворъ  поваренной  соли,  то  такой  же  растворъ,  но  съ 
прибавкою  изучаемаго  вещества  въ  томъ  или  другомъ  процентномъ 
отношеніи.  Затѣмъ  сосчитывается  число  канюль,  вытекающихъ  въ 
опредѣленный  промежутокъ  времени  чрезъ  канюльку,  вставленную 
въ  сердце,  пр^  нропусканіи  той  и  другой  жидкости.  Аппаратъ 
для  искусственнаго  кровообращенія  въ  моихъ  опытахъ  былъ  обык- 
новенный, т.-е  двѣ  воронки  прикрѣплялись  къ  штативу  на  одномъ 
уровнѣ;  отъ  нижняго  конца  ихъ  шли  одинаковага  просвѣта  рези- 
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новыя  трубки,  снабженный  Мооровскими  зажимами,  и  соединялись 
внизу  съ  двумя  концами  стеклянной  У  трубки;  третій  конецъ  этой 
трубки  служить  для  соединенія  съ  канюлей,  вставленной  въ  аорту. 
Постоянство  и  одинаковость  давленія,  подъ  которымъ  та  и  другая 
жидкости  проходили  чрезъ  кровеносную  систему  лягушки,  дости- 
галось тѣмъ,  что  воронки  наполнялись  до  одного  уровня  и  надъ 
каждой  изъ  нихъ  подвѣшивался  достаточныхъ  (для  опыта)  размѣ- 
ровъ  пузырекъ,  наполненный  тою  же  жидкостью,  какъ  и  соотвѣт- 
ствующая  воронка,  причемъ  горло  пузырька  касалось  уровня  жид- 
кости въ  воронкѣ.  Всѣ  мѣры  были  приняты  къ  тому,  чтобы 
при  пропусканіи  жидкостей  не  попалъ  воздухъ  въ  кровеносную 
систему. 

Постановка  опыта  такъ  проста,  что  не  нуждается  въ  пояснении; 
ясно,  что  уменыпеніе  числа  вытекающихъ  капель  должно  указы- 
вать на  съуженіе  сосудовъ;  а  увеличеніе — на  расширеніе  ихъ. 

Въ  этихъ  опытахъ  мною  получалось  при  пропусканіи  1%  ра- 
створа ехіг.  Я.  вгішіеі.  гоЪи8І.  только  уменьшеніе  числа  капель; 
2%  раствора  его  только  увеличеніе;  а  1,5%  растворъ  чаще  давалъ 
сначала  уменьшеніе,  и  затѣмъ  увеличеніе  (см.  опыты  №№  39  и  40). 

Слѣдовательно  и  эта  постановка  опыта  вполнѣ  подтверждаетъ 
замѣченное  раньше,  при  разсматриваніи  кровообращенія  въ  лапкѣ,. 
съуженіе  сосудовъ  въ  началѣ  дѣйствія  вещества  и  затѣмъ  послѣ- 
дующее  расширеніе  ихъ. 

Обѣ  вышеприведенный  постановки  опытовъ,  рѣшая  всяіросъ  о 
состояніи  просвѣта  сосудовъ  подъ  вліяніемъ  различныхъ  дозъ  ехіг. 
й.  Огіпйеі.  гоЬ.  въ  то  же  самое  время  рѣшаютъ  мнѣ  и  другой 
вопросъ:  дѣйствуетъ-ли  данное  вещество  на  эти  сосуды  непосред- 
ственно, т.-е.  прямо  на  ихъ  нервно-мышечный  аппаратъ,  или  же 
чрезъ  посредство  центральной  нервной  системы.  Такъ,  измѣненіе 
просвѣта  сосудовъ  наблюдалось  нами  на  лапкѣ,  сосуды  которой 
перерѣзкою  спиннаго  мозга  и  п.  ізспіасіісі  были  совершенно  изоли- 
рованы отъ  вліянія  центральной  нервной  системы;  слѣдователъно, 
несомнѣнно,  что  центральная  нервная  система  въ  наблюдаемомъ 
измѣненіи  просвѣта  сосудовъ  не  играетъ  первенствующей  роли. 
За  это  говорятъ  также  и  еще  два  факта:  1)  что  предварительная 
перерѣзка  спиннаго  мозга  (по  ОоИг'у),  слѣдовательно  исключеніе 
изъ  сферы  дѣйствія  сосудодвигательнаго  центра  продолговатаго 
мозга,  который  въ  рефлекторномъ  съуженіи  сосудовъ  обыкновенно 
играетъ  главную  роль,  не  оказываетъ  ровно  никакого  вліянія  на  ходъ 
измѣненія  давленія  отъ  введенія  въ  организмъ  ехіг.  Я.  Огіпйеі.  гоЬ. — 
измѣненіе  давленія  въ  этомъ  случаѣ  бываетъ  выражено  такъ  же, 
какъ  и  при  цѣломъ  спинномъ  мозгѣ  (см.  опытъ  №  41),  и  2)  что 
рефлекторное  съуженіе  сосудовъ,  являющееся  на  курарезированной 
лягушкѣ  всегда  при  раздраженіи  центральна™  конца  п.  ЙсЪіааісі 
не  является  больше  при  тѣхъ  же  условіяхъ  послѣ  введенія  въ  ор- 
ганизмъ ехіг.  п.  ОгЫеІ.  гоЬ.  (см.  опытъ  №  9).  Объясненіе  этихъ 
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фактовъ  будетъ  представлено  въ  опытахъ  надъ  теплокровными 
животными. 

Птакъ,  измѣненія  въ  артеріальномъ  давленіи,  наступающія  по 
введеніи  въ  организмъ  ехіг.  п.  вгіпсіеі.  гоЪ.,  должны  быть  припи- 
саны измѣненіямъ  просвѣта  сосудовъ,  зависящимъ  отъ  непосред- 
ственна™ дѣйствія  вещества  на  ихъ  периферический  нервно-мы- 
шечный аппаратъ.  Но  въ  этомъ  явленіи  нѣкоторое  участіе  прини- 
мает^ вѣроятно,  и  сердце:  по  крайней  мѣрѣ  за  это  говорятъ  дан- 
ный опытовъ  на  вырѣзанномъ  сердцѣ  съ  аппаратомъ  \Ѵі11іатз'а. 
Тамъ  давленіе  въ  отводящей  трубкѣ  аппарата  немного  тоже  под- 
нималось при  пропусканіи  чрезъ  сердце  питательной  жидкости,  со- 
держащей ехіг.  й.  (ігіпсіеі.,  между  тѣмъ  какъ  никакого  вмѣшатель- 
ства  со  стороны  сосудовъ  быть  не  могло  (см.  опытъ№  16).  Потомъ  изъ 
этпхъ  же  опытовъ  по  преимуществу  мы  знаемъ,  что  во  вторую 
половину  дѣйствія  изучаемаго  нами  вещества  сердце  начинаетъ 
работать  слабѣе  нормальнаго,  сокращается  не  вполнѣ,  выбрасы- 
ваетъ  меньшее  количество  крови,  а  это  безъ  сомнѣнія  должно  от- 
ражаться на  артеріальномъ  давленіи  пониженіемъ  его. 

Этимъ  я  заканчиваю  анализъ  дѣйствія  вещества  на  холодно- 
кровныхъ  животныхъ  и  перехожу  къ  изученію  дѣйствія  его  на 
теплокровныхъ. 

Въ  виду  присутствія  въ  ехіг.  Йиісі.  Огіпйеі.  гоЬизі.  небольшого 
количества  алкоголя,  я  пробовалъ  впрыскивать  нѣкоторымъ  кон- 
трольнымъ  лягушкамъ,  вмѣсто  0,7°/0  раствора  хлористаго  натра, 
соотвѣтственное  же  количество  40°  водки;  но  явленія  со  стороны 
сердца  при  этомъ  получились  совершенно  отличныя  отъ  тѣхъ,  ко- 
торый получены  мною  отъ  введенія  въ  организмъ  ехЬг.  Йиісі.  ОігШеІ. 
гоЪизІ.  (сравни  опыты  ЛШ  1—4  съ  опытомъ  №  5).  Поэтому  я 
считаю  себя  въ  правѣ  веѣ  вышеописанныя  перемѣны  въ  дѣя- 
тельности  сердца,  наступающія  по  введеніи  въ  организмъ  ехіг. 
ЙиісІ.  Огіпсіеі.  гоЪизі.,  относить  къ  дѣйствію  веществъ,  экстрагиро- 
ванныхъ  изъ  растенія,  а  не  йъ  дѣйствію  входящихъ  въ  составь 
экстракта  экстрагирующихъ  ихъ  жидкостей. 


Теплокровныя  животныя. 

Для  того,  чтобы  безпокойство  животнаго,  и  измѣненіе  его  ды- 
ханія  въ  ритмѣ  и  глубинѣ  не  отражались  на  явленіяхъ  кровообра- 
щенія,  и  не  затемняли  собою  измѣненій,  происходящихъ  только 
отъ  дѣйствія  изучаемаго  вещества,  опыты  велись  большею  частію 
на  животныхъ,  отравленныхъ  кураре  и  съ  искусственнымъ  дыха- 
ніемъ.  И  здѣсь,  какъ  на  холоднокровныхъ,  я  экспериментировать 
съ  тѣмъ  же  ехЬг.  й.  Оіішіеі.  гоЪ.,  вводя  его  только  прямо  въ  кровь, 
впрыскивая  въ  ѵепаш  іетогаіет;  впрыскиваніе  это  дѣлалосі.  мед- 
ленно. Давленіе  всегда  определялось  въ  агЬ.  Гетогаіів  и  записыва- 
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лось  на  кнмографѣ  Людвига,  гдѣ  одновременно  отмѣчалось  и  время 
въ  секундахъ.  Опыты  велись  на  собакахъ. 

Впрыскивая  1  с.  сіш.  ехтл\  п.  Огіпсіеі.  гоЬ.  на  кііо  вѣса  живот- 
наго,  я  всегда  получалъ  тотчасъ  за  впрыскиваніемъ  вещества  оста- 
новку сердца  и  паденіе  давленія  до  нуля.  Вскрывая  грудную 
клѣтку  тотчасъ  за  остановкой  сердца,  я  всегда  находилъ  сердце 
остановившимся  въ  діастолѣ;  механически  раздраженіе  его  не  вы- 
зывало сокращеній;  полости  сердца  и  крупные  сосуды  наполнены 
жидкой  кровью,  нигдѣ  ни  одного  кровянаго  сгустка;  въ  легкихъ 
не  замѣтно  ничего  особеннаго. 

Отъ  дозъ  1  с.  сіт.  на  2  кііо  вѣса  животнаго  иногда  также  по- 
лучалась остановка  сердца  тотчасъ  вслѣдъ  за  введеніемъ  вещества, 
но  чаще  животное  переносило  эту  дозу;  при  этомъ  вслѣдъ  за  внрыс- 
киваніемъ  получалось  рѣзкое  повышеніе  давленія  и  замедленіе 
сердечныхъ  сокращеній;  и  то,  и  другое  держалось  обыкновенно  не- 
долго и  смѣнялось  первое  пониженіемъ,  а  второе  учащеніемъ  (см. 
опытъ  №  42)  '). 

То  же  самое  получалось  и  отъ  дозъ  1  с.  сіт.  на  3—4—6  кііо 
вѣса  животнаго,  только  никогда  не  наблюдалось  остановки  сердца. 
Уменьшеніе  числа  сердечныхъ  сокращеній  и  повышеніе  давленія 
держались  значительно  дольше;  уменьшеніе  числа  сердечныхъ  со- 
кращеній  было  выражено  меньше  (см.  опытъ  №  43). 

При  дозахъ  1  с.  сіт.  на  7 — 9  кііо  вѣса  животнаго  также  за- 
мѣчалось  начальное  уменьшеніе  числа  сердечныхъ  сокращеній  и 
повышеніе  давленія,  но  послѣдующаго  паденія  его  ниже  нормы 
иногда  не  наблюдалось  (см.  опыты  №№  45,  44). 

При  всѣхъ  этихъ  дозахъ  иногда  наблюдалось  тотчасъ  по  впрыс- 
киваніи  незначительное  и  кратковременное  повышеніе  давленія, 
смѣняемое  также  незначительнымъ  и  кратковременнымъ  паденіемъ 
его,  и  затѣмъ  уже  наступало  вышесказанное  повышеніе  давленія 
и  замедленіе  ритма  сердечныхъ  сокращеній  (см.  опыты  №№  42, 
45,  46). 

При  дозахъ  1  с.  сіт.  на  11,5  кііо  вѣса  животнаго  явленія  были 
непостоянны:  иногда  не  наблюдалось  никакой  перемѣны  ни  въ 
давленіи,  ни  въ  ритмѣ;  иногда  получалось  только  незначительное 
и  кратковременное  повышеніе  давленія;  иногда  при  этомъ  измѣ- 
нялся  и  ритмъ  сердечныхъ  сокращеній  въ  ту  или  другую  сторону, 
и  также  крайне  незначительно  (см.  опытъ  №  46). 

Повторное  впрыскиваніе  вещества  тому  же  животному  перено- 
силось имъ  легче;  иногда  можно  было  впрыскивать  ему  потомъ 
больше  1  с.  сіт.  на  кііо  вѣса,  и  остановки  сердца  при  этомъ  все- 
таки  не  наступало  (см.  опыты  №№  42  и  67). 

На  кимографической  кривой  иногда  появлялись  рѣзко  выра- 
женный растянутыя  волны  третьяго  порядка  (считая  первымъ 

')  Иногда  же  сразу  получалось  паденіе  давлснія,  сопровождаемое  замед- 
ленісмъ  ритма  сердечных'!.  сокращеііШ  (см.  оіштъ  №  (І7). 
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пульеовыя,  вторымъ— дыхательныя)  и  иногда  отчетливо  видно, 
какъ  пульеовыя  колебанія  къ  срединѣ  этой  волны  постепенно  уси- 
ливаются и  затѣмъ  снова  постепенно  же  ослабѣваготъ. 

Итакъ  и  на  теплокровныхъ  животныхъ  главный  эффектъ  дѣй- 
ствія  ехіг.  п.  Огіпсіеі.  гоЬ.  на  сердце  и  кровообращеніе  проявляется 
замедленіемъ  сердечнаго  ритма  и  повышеніемъ  давленія,  смѣняе- 
мымъ  затѣмъ  паденіемъ  его  (при  среднихъ  и  болыпихъ  дозахъ) 
ниже  нормы;  т.-е.  совершенно  такъ  же,  какъ  и  на  холоднокров- 
ныхъ  Поэтому  и  путь  анализа  этихъ  явленій  долженъ  быть 
тотъ  же.  Такъ,  для  анализа  измѣненій  ритма  сердечныхъ  сокра- 
щеній  необходимо  постепенное  устраненіе  изъ  сферы  дѣйствія  сна- 
чала головнаго  и  продолговатаго  мозга  и  затѣмъ  периферическаго 
задерживательнаго  аппарата,  лежащаго  въ  самомъ  сердцѣ. 

Для  достиженія  перваго  я  перерѣзалъ  у  животнаго  на  шеѣ  оба 
пп.  ѵа§і  какъ  до  введенія  изучаемаго  мною  вещества  въ  кровенос- 
ную систему,  такъ  и  послѣ  во  время  уже  дѣйствія  его.  Для  до- 
стиженія  втораго,  кромѣ  перерѣзки  ѵа^огшп,  животное  отравля- 
лось еще  атропиномъ  (1°/о  растворъ  аігоріпі  8и1іигісі)  настолько, 
что  при  раздраженіи  периферическаго  конца  п.  ѵа§і  уже  не  полу- 
чалось замедленія  сердечныхъ  сокращеній;  это  отравленіе  атропи- 
номъ также  дѣлалось  какъ  до,  такъ  и  послѣ  введеніявъ  кровь  ехіт. 
Я.  СггішіеІ.  гоЬ.  Всѣ  эти  и  послѣдующіе  опыты  я  велъ  съ  дозами  1 
с.  сіш.  на  3 — 4  кііо  вѣса  животнаго,  такъ  какъ  при  нихъ  наблю- 
даются всѣ  описанныя  выше  фазы  дѣйствія  вещества,  и  явленія 
эти  выражены  довольно  сильно;  каждая  постановка  опыта  повто- 
рялась 2 — 3 — 4  раза.  Во  многихъ  опытахъ  неподвижность  живот- 
наго достигалась  перерѣзкою  спиннаго  мозга  тотчасъ  подъ  заты- 
лочнымъ  отверстіемъ,  причемъ  послѣ  перерѣзки  до  начала  наблю- 
денія  выжидалось  минутъ  20 — 25. 

Изъ  такой  постановки  опытовъ  усматривается:  1)  что  послѣ- 
дующая  перерѣзка  пп.  ѵа^огит  устраняетъ  развившееся  подъ  влі- 
яніемъ  дѣйствія  ехіг.  й.  бгіпсіеі.  гоЬ.  уменьшеніе  числа  сердечныхъ 
сокращены ;  2)  что  замедленіе  сердечныхъ  сокращеній  подъ  влія- 
ніемъ  ех(л\  П.  Огіпаеі.  гоЬ.  наступаетъ  и  тогда,  когда  пп.  ѵа&і 
предварительно  перерѣзаны,  но  только  это  замедленіе  бываетъ  вы- 
ражено гораздо  слабѣе,  чѣмъ  при  цѣлыхъ  блуждающихъ  нервахъ; 
3)  то  же  самое  получается  и  на  животномъ  предварительно  атропи- 
низированномъ;  4)  послѣдующая  атропинизація  животнаго  въ  то 
время,  когда  уже  развилось  отъ  ехіг.  П.  Ѳгіпаіеі.  гоЬ.  замедленіе 
сердечныхъ  сокращеній,  на  время  немного  учащаетъ  ихъ,  не  до- 
водя однако  до  нормы;  5)  длится  это  дѣйствіе  атропина  недолго, 
и  затѣмъ  снова  развивается  замедленіе  сердечныхъ  сокращеній 
(см.  опыты  Ш  47,  48,  49,  50,  51).  На  основаніи  этихъ  данныхъ. 
пользуясь  тѣми  же  разсужденіями,  какія  высказаны  при  разборѣ 

')  Го  же  самое  получено  мною  и  на  некурарелпрованныхъ  животныхъ,  и 
при  введеніи  веществ  і  въ  желудокъ  (см.  опиты  №ЛІ-  67  и  68). 
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данныхъ  аналогичныхъ  опытовъ  съ  холодно-кровными  животными, 
можно  сдѣлать  тотъ  выводъ,  что  у  теплокровныхъ  замедленіе  сер- 
дечныхъ  сокращеній,  являющееся  отъ  дѣйствія  ехіг.  й.  Сггіпйеі.  гоЬ., 
зависитъ  главнымъ  образомъ  отъ  возбужденія  задерживающаго 
нервнаго  аппарата,  лежащаго  въ  продолговатомъ  и  головномъ  мозгу; 
къ  этому  присоединяется  еще  дѣйствіе  задерживающаго  перифери- 
ческаго  аппарата,  лежащаго  въ  самомъ  сердцѣ;  и  затѣмъ  немного 
позднѣе  наступаетъ  ослабленіе  эксцитомоторной  дѣятельности  сер- 
дечныхъ  узловъ,  а  можетъ  быть  и  пониженіе  возбудимости  сер- 
дечной мышцы,  какъ  это  доказано  для  лягушекъ.  Послѣдующее 
же  учащеніе  сердечныхъ  сокращеній  зависитъ,  по  всей  вѣроят- 
ности,  отъ  пониженія  функціи  периферическаго  задерживающаго 
аппарата  сердца,  такъ  какъ  одна  предварительная  перерѣзка  обоихъ 
блуждающихъ  нервовъ  не  препятствуетъ  появленію  этого  учащенія 
(см.  опытъ  №  47),  предварительная  же  атропинизація  животнаго  со- 
вершенно устраняетъ  его  (см.  опыты  №№  48 — 50). 

Чтобы  ближе  познакомиться  съ  тѣми  измѣненіями  въ  отправ- 
леніяхъ  центральнаго  и  периферическаго  задерживательныхъ  ап- 
паратовъ  сердца,  какія  происходятъ  въ  нихъ  подъ  вліяніемъ  вве- 
денія  въ  общую  систему  кровообращенія  изучаемаго  мною  веще- 
ства, я  раздражалъ  на  однихъ  животныхъ  центральный  конецъ 
одного  какого-нибудь  блуждающаго  нерва  при  цѣломъ  другомъ,  на 
другихъ  периферический  конецъ  его  при  перерѣзанномъ  другомъ. 
Дѣлалось  это  какъ  до,  такъ  и  въ  различное  время  послѣ  введенія 
въ  кровь  ехіг.  й.  бгіпйеі.  гоЬ.;  всегда  при  этомъ  опредѣлялась  наи- 
меньшая сила  тока,  отъ  которой  получается  замедленіе  сердечныхъ 
сокращеній.  Цѣль  этихъ  опытовъ  была  получить  соотношеніе  ме- 
жду силою  раздраженія  нерва  и  выраженностью  замедленія,  какъ 
до  введенія  въ  организмъ  изучаемаго  вещества,  такъ  и  въ  различ- 
ное послѣ,  чтобы  затѣмъ  по  измѣненію  этого  соотношенія  судить 
объ  измѣненіи  возбудимости  этихъ  аппаратовъ. 

Оказывается,  что  въ  моментъ  наибольшаго  дѣйствія  централь- 
наго  задерживающаго  сердечныя  сокращенія  аппарата,  т. -е.  вскорѣ 
за  введеніемъ  въ  организмъ  изучаемаго  мною  вещества,  та  же  и 
даже  большая  сила  тока  даетъ  меньшій  нормальнаго  эффектъ,  а 
позднѣе  тотъ  же  и  даже  болѣе  слабый  токъ  даетъ  болыпій  эф- 
фектъ (см.  опытъ  №  52).  Отсюда  ясно,  что  возбудимость  этого 
центра  во  время  его  наибольшаго  самостоятельнаго  возбужденія 
понижена,  затѣмъ  она  постепенно  повышается.  Для  перифериче- 
скаго же  задерживающаго  аппарата  при  тѣхъ  же  дозахъ  замѣчено 
только  наступающее  повышеніе  возбудимости  (см.  опытъ  №  53). 
При  большихъ  же  дозахъ  или  послѣ  повторнаго  введенія  въ  орга- 
низмъ ехіг.  й.  Ѳгіпсіеі.  гоЬ.  наступаетъ  затѣмъ  значительное  пони- 
жете ея. 

Теперь  остается  рѣшить  вопросъ:  зависитъ-ли  найденное  измѣ- 
неніе  сердечнаго  ритма  отъ  непосредственнаго  дѣйствія  вещества 
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на  нервные  аппараты  сердца;  или  же  это  явленіе  есть  последую- 
щее за  измѣненіемъ  артеріальнаго  давленія?!  На  основаніи  того, 
что  я  въ  своихъ  опытахъ  не  вижу  никакого  соотношенія  между 
ритмомъ  и  давленіемъ  —  замедленіе  ритма  одинаково  наблюдается 
и  въ  фазу  повышенія  давленія,  и  въ  фазу  пониженія  его  (см.  опыты 
№№  42,  43,  44)— я  думаю,  что  это  замедленіе  зависитъ  отъ  непо- 
средственнаго  дѣйствія  вещества,  а  никакъ  не  отъ  измѣненія  кро- 
вянаго  давленія. 

Что  касается  измѣненія  артеріальнаго  давленія,  то  и  здѣсь  мы 
видимъ  то  же,  что  и  на  холоднокровныхъ  —  первоначальное  повы- 
тпеніе  его,  смѣняемое  затѣмъ  пониженіемъ  (при  среднихъ  и  боль- 
шихъ  дозахъ);  но  у  этихъ  животныхъ  передъ  этимъ  измѣненіемъ 
какъ  бы  вставляется  еще  такое  же  колебаніе  въ  давленіи  (повы- 
шеніе,  смѣняемое  пониженіемъ),  но  только  гораздо  слабѣе  выра- 
женное и  продолжающееся  очень  короткій  промежутокъ  времени 
(секунды).  Поэтому  и  здѣсь  путь  анализа  этого  факта  долженъ 
быть  тотъже,  что  и  на  холоднокровныхъ  —  устраненіе  по  возмож- 
ности вазомоторныхъ  центровъ  и  опредѣленіе  измѣненій  давленія 
при  этомъ  условіи,  и  затѣмъ  непосредственное  опредѣленіе  коле- 
баній  просвѣта  сосудовъ. 

Сначала  перерѣзкою  спиннаго  мозга  между  атлантомъ  и  заты- 
лочной костью  я  удалялъ  изъ  поля  дѣйствія  одинъ  только  сосудо- 
двпгательный  центръ,  лежащій  въ  продолговатомъ  мозгу,  и  наблю- 
далъ  измѣненіе  давленія  при  этой  постановкѣ  опыта.  Одновре- 
менно перерѣзались  у  животнаго  и  оба  блуждающіе  нерва  на  шеѣ, 
чтобы  устранить  рѣзкое  замедленіе  сердечнаго  ритма. 

Оказывается,  что  введеніе  этого  новаго  условія  почти  нисколько 
не  вліяетъ  на  ходъ  измѣненій  артеріальнаго  давленія:  повышеніе, 
смѣняемое  пониженіемъ,  и  здѣсь  почти  настолько  же  выражено, 
какъ  при  цѣломъ  спинномъ  мозгѣ;  можетъ  быть  немного  меньше, 
но  во  всякомъ  случаѣ  большой  разницы  нѣтъ.  Только  одна  не- 
большая особенность  выступаетъ  при  этой  иостановкѣ  опыта, 
именно:  то  первоначальное,  какъ  бы  вставочное  колебаніе  въ  дав- 
лети,  которое  было  непостояпнымъ  и  очень  кратковременнымъ  эф- 
фектомъ  у  животнаго  съ  цѣлымъ  спиннымъ  мозгомъ,  теперь  ста- 
новится болѣе  выраженнымъ  и  болѣе  продолжительнымъ  по  вре- 
мени, особенно  фаза  пониженія  давленія  (см.  опыты  №№  47,  50, 
51,  52).  Такимъ  образомъ  этотъ  опытъ  говоритъ  мнѣ,  что  въ  ана- 
лизируемомъ  измѣненіи  артеріальнаго  давленія  сосудодвигательный 
центръ  продолговатаго  мозга  не  играетъ  ни  исключительной,  ни 
даже  первенствующей  роли. 

Но  на  основаніи  одной  этой  постановки  опыта  еще  нельзя  рѣ- 
шать  вопроса  о  зависимости  или  независимости  разбираемаго  коле- 
банія  въ  давленіи  отъ  вазомоторныхъ  центровъ  вообще;  при  такой 
постановкѣ  опыта  остается  действующей  нще  цѣлая  масса  вазо- 
моторныхъ центровъ,  заложенныхъ  по  всей  длинѣ  спиннаго  мозга 
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(ЗсЫезіпдеѵ  18),  Неійепііаіп  19),  Зігіскег  2о),  Ноііх  21),  для  кото- 
рыхъ  вазомоторный  нервный  цевтръ  продол говатаго  мозга  можетъ 
быть  является  только  регуляторомъ.  Поэтому,  для  рѣшенія  вопроса, 
насколько  эти  центры  принимаютъ  участіе  въ  разбираемомъ  измѣ- 
неніи  давленія,  необходимо  сдѣлать  болѣе  полную  изоляцію  отъ 
нихъ  сосудовъ,  и  снова  определить  измѣненіе  давленія  при  этой 
новой  постановкѣ  опыта.  Совершенной  изоляціи  сосудовъ  мы  оче- 
видно сдѣлать  не  можемъ,  такъ  какъ  не  можемъ  перерезать  на 
одномъ  и  томъ  же  животномъ  всѣ  нервы,  идущіе  отъ  головнаго 
и  спиннаго  мозга, — ни  одно  животное  не  вынесетъ  этой  предвари- 
тельной операціи,  чтобъ  быть  годнымъ  для  дальнѣйшихъ  наблю- 
дений. Единственное,  что  еще  возможно  для  насъ,  это  устраненіе 
изъ  сферы  дѣйствія  вазомоторныхъ  центровъ  какого-нибудь  но 
возможности  болыпаго  отдѣла  сосудовъ,  и  сравненіе  получающагося 
измѣненія  давленія  при  этой  постановкѣ  опыта  съ  измѣненіемъ  его 
при  ненарушенной  связи  этихъ  сосудовъ  съ  вазомоторами.  А  этого  мы 
можемъ  достигнуть  перерѣзкою  напр.  обоихъ  пп.  зрІапсЬпісі,  которые 
несутъ  въ  себѣ  сосудодвигательные  приводы  для  сосудовъ  брюш- 
ной полости,  составляющихъ  большую  площадь  всего  кровеноснаго 
русла.  Не  лишнее  при  этомъ  удалить  и  вазомоторный  центръ  про- 
долговатаго  мозга  перерѣзкою  спиннаго  мозга  тотчасъ  подъ  заты- 
лочнымъ  отверстіемъ,  -  а  также  перерѣзать  блуждающіе  нервы  на 
шеѣ,  для  устраненія  рѣзкихъ  измѣненій  ритма  сердечныхъ  сокра- 
щеній. 

Оказывается,  что  при  такой  постановкѣ  опыта  повышеніе  дав- 
летя  бываетъ  выражено  уже  крайне  слабо,  а  если  и  выступаетъ 
иногда  немного  рельефнѣе,  то  только  послѣ  повторнаго  впрыскиванія 
изучаемаго  вещества  или  отъ  болыпихъ  дозъ  (см.  опыты  Л«№  55,  54). 

Слѣдовательно  несомнѣнно,  что  въ  измѣненіи  давленія,  насту- 
пающемъ  при  дѣйствіи  ехіг.  й.  Стіпаеі.  гоЬ.  на  животный  орга- 
низмъ,  сосудодвигательные  центры  играютъ  и  довольно  значитель- 
ную роль.  Но  исключительно-лп  имъ  обязано  повышеніе  давленія, 
или  же  въ  этомъ  принимаетъ  участіе  и  самостоятельное  независи- 
мое отъ  нихъ  измѣненіе  просвѣта  сосудовъ,  обязанное  дѣйствію 
вещества  непосредственно  на  самые  сосуды,  —  это  еще  вопросъ, 
который  надо  рѣшить. 

Вопросъ  этотъ  въ  экспериментальной  фармакологіи  рѣшается 
прекрасно  по  способу  Вегпз1;еіп'а,  т. -е.  опытами  съ  пропусканіемъ 
чрезъ  живую  еще  кровеносную  систему  какого-нибудь  органа  по- 
переменно, то  чистой  дифибрипированной  крови,  то  крови  съ  при- 
бавкою къ  ней  изучаемаго  вещества  въ  томъ  или  другомъ  процѳнт- 
номъ  отношеніи;  указателемъ  состоянія  сосудовъ  въ  этихъ  опытахъ 
служить  количество  крови,  вытекающей  изъ  органа  въ  определенный 
промежутокъ  времени.  Очевидно,  что  и  давленіѳ,  подъ  которымъ  бу- 
дутъ  протекать  обе  эти  жидкости,  и  температура  ихъ  должны  быть 
строго  одинаковы  и  постоянны  во  все  время  опыта.  Сосуды  должны 
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быть  поставлены  въ  такія  условія,  при  которыхъ  они  сохраняли 
бы  свою  жизнь  (т.-е.  способность  активно  измѣнять  свой  просвѣтъ), 
но  смотря  на  то,  что  органъ  удаленъ  изъ  организма. 

О  какомъ  бы  то  ни  было  вліяніи  сосудодвигательныхъ  центр  овъ 
при  такой  постановкѣ  опыта  очевидно  не  можетъ  быть  и  рѣчи, 
такъ  какъ  органъ,  чрезъ  сосуды  котораго  пропускаются  жидкости, 
совершенно  отделяется  отъ  организма,  и,  слѣдовательно,  сосудистая 
система  его  совершенно  изолируется  отъ  связи  съ  вазомоторными 
центрами.  Здѣсь  чрезъ  одни  и  тѣ  же  сосуды  поперемѣнно  проте- 
ка ютъ  двѣ  жидкости  при  совершенно  одинаковыхъ  осталъныхъ 
условіяхъ;  ясно,  что  измѣненіе  просвѣта  сосудовъ  должно  непре- 
менно указывать  на  вліяніе  этихъ  жидкостей  непосредственно  на 
нервно-мышечный  аппаратъ  самихъ  сосудовъ. 

Считаю  себя  обязаннымъ  сказать  здѣсь,  что,  благодаря  покой- 
ному ассистенту  клиники  Н.  А.  Бубнову,  выполненіе  этихъ  опы- 
товъ  въ  нашей  лабораторіи  сдѣлалось  легкимъ,  удобнымъ,  и  въ 
то  же  время  точнымъ.  А  такъ  какъ  выполненіе  ихъ  въ  такомъ 
видѣ  (въ  нашей  лабораторіи)  печатно  является  впервые,  то  я  опишу 
ихъ  болѣе  детально 

Жидкость,  которая  пропускается  чрезъ  сосуды,  употреблялась 
мною  та  же,  что  и  въ  опытахъ  другихъ  авторовъ  —  дефибриниро- 
ванная  собачья  кровь,  разбавленная  одинаковымъ  по  объему  коли- 
чествомъ  0,7%  раствора  поваренной  соли;  въ  одномъ  случаѣ  она 
пропускалась  безъ,  а  въ  другомъ  съ  прибавкою  ехтл\  п.  Огіші.  гоЪ. 
въ  томъ  или  другомъ  процентномъ  отношеніи  (0,1 — 0,4%).  И  та,  и 
другая  жидкости  пропускались  нагрѣтыми  до  одинаковой  темпера- 
туры (39°  С);  давленіе,  подъ  которымъ  протекали  онѣ,  держалось 
одинаковымъ  для  обѣихъ  жидкостей  и  постояннымъ  во  все  время 
опыта  на  97 — 120  тН.  Органомъ,  чрезъ  сосуды  котораго  пропуска- 
лись жидкости,  служила  задняя  конечность  небольшой  собачки,  от- 
нятая въ  бедрѣ  со  всѣми  обычными  предосторожностями,  чтобъ 
сдѣлать  сосудистую  систему  ея  замкнутою  съ  однимъ  приводящимъ 
и  однимъ  отводящимъ  сосудомъ,  и  чтобъ  сохранить  сосуды  жи- 
выми. Т.-е.  сначала  дѣлалась  перерѣзка  мышцъ  каждой  отдѣльно 
между  двумя  лигатурами;  затѣмъ  перепиливалась  бедренная  кость, 
и  костно-мозговой  каналъ  затыкался  пробкой;  послѣ  этого  вставля- 
лась канюля  въ  бедренную  вену,  затѣмъ  быстро  въ  бедренную 
артерію,  перерѣзались  сосуды  (выше  мѣста  вставленія  канюль),  и 
чрезъ  отнятую  теперь  окончательно  конечность  сейчасъ  же  про- 
пускалась вышеописаннымъ  способомъ  приготовленная  кровь.  Ко- 
нечность начинали  приготовлять  послѣ  того,  какъ  уже  былъ  го- 
тонъ  аппаратъ  для  искусственнаго  кровообращенія.  Вся  суть  этого 
СЙЬвоба  заключается  только  въ  атшаратѣ,  посредствомъ  котораго 
температуру  и  давленіе  пропускаемыхъ  жидкостей,  а  также  и  тем- 
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)  Способ ъ  этотъ,  какъ  кажется,  вндѣнъ  имъ  въ  какой-т  изъ-загранич  • 
ныхъ  лабораторій,  но  въ  какой  именно— мм  узнать  по  могли 
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пературу  конечности  можно  держать  во  время  всего  опыта  одина- 
ковыми и  постоянными  на  желаемыхъ  цифрахъ.  Аппаратъ  этотъ 
'Слѣдующій: 

Къ  потолку  подвѣшена  среднихъ  размѣровъ  бутыль  горломъ 
внизъ,  и  такимъ  образомъ,  что  можетъ  быть  поднимаема,  опускаема 
и  устанавливаема  на  любой  высотѣ.  Подъ  бутылью  подвѣшена 
■большая  широкая  воронка  такъ,  что  отверстіе  бутыли  постоянно 
лежитъ  въ  ней  при  всѣхъ  движеніяхъ  бутыли;  отъ  воронки  идетъ 
внизъ  длинная  каучуковая  трубка  съ  надѣтымъ  на  нее  Мооров- 
скимъ  зажимомъ.  Каучуковая  трубка  другимъ  своимъ  концомъ  на- 
дѣта  на  короткую,  изогнутую  подъ  прямымъ  угломъ  стеклянную 
трубку,  которая  проходитъ  чрезъ  резиновую  пробку,  затыкающую 
герметически  большую  бутыль  довольно  толстаго  стекла.  Чрезъ  эту 
же  пробку  проходитъ  другая  такая  же  короткая  изогнутая  подъ 
прямымъ  угломъ  стеклянная  трубка;  на  нее  надѣта  трубка  рези- 
новая, оканчивающаяся  на  другомъ  своемъ  концѣ  у-образной 
стеклянной  трубкой.  Каждый  конецъ  этой  послѣдыей  трубки,  по- 
«редствомъ  короткихъ  каучуковыхъ  трубокъ,  соединенъ  съ  стеклян- 
ными трубками,  имѣющими  пришлифованные  краны,  и  оканчи- 
вающимися резиновыми  пробками;  этими  пробками  герметически 
затыкаются  стеклянные  шары.  Шары  эти  довольно  большой  вели- 
чины и  подвѣшаны  въ  металлическомъ  ящикѣ,  имѣющемъ  двѣ 
противоположный  стѣнки  стеклянными.  Каждый  шаръ  имѣетъ  внизу 
еще  другое  отверстіе  также  плотно  заткнутое  резиновой  пробкой. 
Чрезъ  эти  пробки  проведено  по  каучуковой  трубкѣ,  идущей  сна- 
чала въ  ящикѣ,  и  затѣмъ  выходящей  наружу  чрезъ  отверстіе  въ 
стѣнкѣ  ящика,  тотчасъ  надъ  его  дномъ;  отверстіе  это  также  плотно 
закрыто.  Каждая  нзъ  этихъ  резиновыхъ  трубокъ  вскорѣ  по  выходѣ 
изъ  ящика  надѣвается  на  одну  и  ту  же  у-образную  стеклянную 
трубку,  и  передъ  этимъ  на  нихъ  наложены  Мооровскіе  зажимы. 
Но  на  протяженіи  между  ящикомъ  и  у-образной  трубкой  въ  каждую 
изъ  нихъ  вставлено  еще  по  Х"°бразной  трубкѣ,  на  свободный  конецъ 
которой  наложено  также  по  Мооровскому  зажиму.  Отъ  свободнаго 
конца  у-образной  стеклянной  трубки  идетъ  резиновая,  на  протяженіи 
которой  наложенъ  винтовой  зажимъ  и  вскорѣ  за  нимъ  вставлены 
одна  за  другою  двѣ  Х-°бРазньІХЪ  стеклянныхъ  трубки;  на  свобод- 
ные концы  ихъ  наложено  по  Мооровскому  зажиму.  Одна  изъ  этихъ 
трубокъ  служитъ  для  соединенія  съ  ртутнымъ  манометромъ.  Далѣе 
эта  резиновая  трубка  входитъ  внутрь  ящика  съ  двойными  стѣн- 
ками  (чрезъ  отверстіе  сбоку  ящика)  и  тамъ  свободно  оканчивается. 
Этотъ  конецъ  слуяштъ  для  соединенія  съ  артеріальной  канюлей. 
Изъ  этого  же  ящика  выходитъ  наружу  и  другая  резиновая  трубка 
(чрезъ  другое  отверстіе),  свободно  оканчивающаяся  обоими  кон- 
цами. Внутрѳнній  конецъ  этой  трубки  слуяситъ  для  соединенія  съ 
венной  канюлей. 

Приготовленіе  аппарата,  для  опыта  состоитъ  въ  томъ,  что  въ 
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бутыль,  подвѣшѳнную  къ  потолку,  и  соединенную  съ  ней  воронку 
наливается  вода  такъ,  чтобы  горло  бутыли  касалось  уровня  жид- 
кости въ  воронкѣ.  Другая  бутыль,  стоящая  на  полу,  герметически 
затыкается  своей  пробкой.  Въ  ящикъ,  въ  которомъ  подвѣшаны 
шары,  наливается  вода  настолько,   чтобы  шары  были  погружены 
въ  нее;  между  двойными  стѣнками  другаго  ящика  также  нали- 
вается вода.  Затѣмъ  подъ  ящики  ставятся  газовыя  горѣлки  и  жид- 
кости нагрѣваются  въ  первомъ  ящикѣ  до  39—40°  С,  а  во  второмъ 
выше.  Шары  наливаются  приготовленною  вышесказаннымъ  обра- 
зомъ  кровью  (т. -е.  свѣжей,  дефибринированной  и  разбавленной 
однимъ  или  двумя  объемами  0,7%  раствора  поваренной  соли),  при- 
чем], одинъ  шаръ  наполняется  ею  безъ,  а  другой  съ  прибавкою 
изучаемаго  вещества  въ  томъ  или  другомъ  процентномъ  отношеніи. 
Затѣмъ  шары  герметически  и  крѣпко  ])  затыкаются  своими  проб- 
ками, открываются  краны  въ  идущихъ  къ  нимъ  трубкахъ,  и  та- 
кимъ  образомъ  устанавливается  сообщеніе  между  воздухомъ  шаровъ 
и  воздухомъ  въ  бутылѣ.  Всѣ  зажимы,  исключая  винтоваго,  зажаты. 
Затѣмъ  съ  трубки,  идущей  отъ  воронки,  зажимъ  снимается,  и  вода 
начинаетъ  свободно  течь  въ  бутыль;  вслѣдствіе  этого  воздухъ  въ 
бутылѣ,  а  слѣдовательно  и  въ  соединенныхъ  съ  нею  шарахъ,  на- 
чинаетъ принимать  все  большее  и  большее  давленіе.  Въ  это  время, 
открывая  то  тотъ,  то  другой  зажимы  на  трубкахъ,  идущихъ  отъу 
шаровъ,  наполняютъ  ихъ  такимъ  образомъ,  чтобы  нигдѣ  не  оста- 
лось ни  одного  воздупшаго  пузырька,  и  окончательная  одиночная 
резиновая  трубка  была  наполнена  кровью,  не  содержащею  изучае- 
маго вещества;  въ  это  же  время  трубка  эта  соединяется  съ  мано- 
метромъ.  Въ  то  время,  пока  приготовляется  конечность,  кровь  въ 
шарахъ  успѣетъ  принять  окружающую  температуру,  и  давленіе  ея 
сдѣлается  постояннымъ  болѣе  или  менѣе  высокимъ,  смотря  но  тому, 
насколько  поднята  бутыль  съ  воронкой.  Какъ  приготовляется  ко- 
нечность для  опыта,  уже  описано  выше.  Какъ  только  конечность 
готова,  ее  сейчасъ  же  соединяютъ  съ  аппаратомъ,  и  чрезъ  сосуды 
пускаютъ  кровь,  не  содержащую  изучаемаго  вещества;  при  этомъ 
въ  сосуды  не  должно  попасть  ни  одного  воздушнаго  пузырька. 
(Выполненіе  всѣхъ  необходимыхъ  для  этого  мелочныхъ  манипуляцій 
въ  подробности  не  описываю,  такъ  какъ  они  каждому  извѣстны  и  по- 
нятны).'Нѣсколько  времени  изъ  венной  канюльки  вытекаетъ  темная, 
легко  свертывающаяся  кровь  (старая,  находившаяся  раньше  въ  сосу- 
дахъ),  и  затѣмъ  уже  начинаетъ  вытекать  алая,  пропускаемая  чрезъ  со- 
суды. Тогда  венная  канюлька  соединяется  съ  трубкой,  выходящей 
изъ  ящика,  конечность  завертывается  въ  полотенце,  кладется  въ 
ящикъ  на  деревянные  кружки,  закрывается  стеклянной  крышкой, 
и  затѣмъ  начинается  самый  опытъ.  Чрезъ  сосуды  пропускается 
поінфнмѣнно  жидкость  изъ  того  и  другаго  шара  и  опредѣляется 


')  Для  того,  чтобы  внослѣдствіи  не  выбросило  пробки. 
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количество  ея,  вытекающее  изъ  конечности  въ  определенный  про- 
межутокъ  времени,  показываемый  или  метрономомъ,  или  часами  съ 
секундной  стрѣлкой.  Всѣ  манипуляціи  во  время  опыта,  благодаря 
этому  аппарату,  сводятся  до  минимума:  открытіемъ  то  того,  то  дру- 
гаго  зажима  пускается  чрезъ  сосуды,  по  желанію,  жидкость  изъ 
того  или  другаго  шара;  если  при  этомъ,  вслѣдствіе  стоянія  жид- 
костей въ  шарахъ  не  на  одномъ  уровнѣ,  давленіе  въ  трубкѣ  не- 
много измѣнится,  то  оно  въ  нѣсколько  секундъ  устанавливается 
такимъ  же,  какимъ  было  прежде,  посредствомъ  винтоваго  зажима, 
увеличивающего  или  уменьшающего  просвѣтъ  трубки;  затѣмъ  со- 
бирается вытекающая  кровь  въ  градуированный  цилиндръ.  Отъ 
времени  до  времени  приходится  увеличивать  или  уменьшать  пламя 
газовой  горѣлки,  стоящей  подъ  ящикомъ  съ  шарами,  когда  термо- 
метръ  укажетъ  отклоненіе  на  0,1°  въ  ту  или  другую  сторону;  а 
также  открывать  больше  или  меньше  ящикъ,  гдѣ  лежитъ  конеч- 
ность, чтобъ  регулировать  температуру  воздуха  въ  немъ.  При  та- 
кихъ  приспособленіяхъ  не  надо  помощниковъ  во  время  опыта;  и 
нѣтъ  суетливости  у  экспериментатора,  которая  всегда  сильно  мѣ- 
шаетъ  точности  и  аккуратности  наблюденій,  и  изъ-за  которой  про- 
падаетъ  не  мало  опытовъ.  Ошибки  же  отъ  неравенства  условій  — 
неравенства  температуры  пропускаемыхъ  жидкостей,  ихъ  давленія, 
температуры  конечности — при  этой  постановкѣ  опыта  почти  нѣтъ: 
все  это  можно  держать  точно  на  тѣхъ  же  цифрахъ  во  все  время 
опыта. 

Такихъ  опытовъ  мною  сдѣлано  пять.  Оказывается,  что  въ  то 
время,  когда  чрезъ  сосуды  пропускается  кровь,  содержащая  0,1% 
ехіт.  П.  Оѵіпаеі.  гоЬ.,  ея  вытекаетъ  въ  тотъ  же  промежутокъ  вре- 
мени меньше,  чѣмъ  при  пропусканіи  крови  безъ  Сггіпсіеііае  (см. 
опыты  №№  57  56);  при  0,4°/о  же  содержаніи  •  ехіг.  п.  Сггішіеі.  гоЬ. 
получается  большое  вытеканіе  крови  въ  тотъ  же  промежутокъ  времени 
(см.  опытъ  №  58).  Иногда  кровь,  содержащая  ехіг.  ОгіпйеЬ,  течетъ 
какъ  бы  волнообразно:  то  скорѣе,  томедленнѣе;и  эта  послѣдовательная 
смѣна  скоростей  совершается  правильно  по  времени. 

Итакъ,  данныя  этихъ  опытовъ  даютъ  право  утверждать,  что 
несомненно  сушествуетъ  непосредственное  вліяніе  вещества  на  крове- 
носные сосуды— малыя  дозы  съуживаютъ  ихъ,  болыпія  наоборотъ 
расширяютъ. 

Слѣдовательно,  теперь  можно  считать  доказаннымъ,  что  въ  ана- 
лизируемомъ  нами  измѣненіи  давленія  съ  одной  стороны  прини- 
маютъ  участіе  сосудо двигательные  нервные  центры,  подъ  вліяніемъ 
которыхъ  происходитъ  измѣненіе  просвѣта  сосудовъ,  а  съ  другой- 
самостоятельное,  независимое  отъ  нихъ,  измѣненіе  того  же  просвѣта, 
обязанное  дѣйствію  вещества  непосредственно  на  нервно-мышечный 
аппарата  сосудовъ.  Сердце  же  въ  этомъ  явленіи  врядъ-ли  прини- 
маем большое  участіе,  по  крайней  мѣрѣ  въ  актѣ  повышешя  дав- 
летя-  за  это  говорить  уже  тотъ  фактъ,  что  предварительная  пере- 


рѣзка  блуждающихі.  нервовъ,  сильно  мѣняя  ходъ  измѣненій  сер- 
дечнаго  ритма,  почти  нисколько  не  отражается  на  ходѣ  измѣненій 
артеріальнаго  давленія.  Въ  актѣ  же  пониженія  давленія  (отъ  боль- 
шихъ  дозъ)  сердце,  вѣроятно,  принимаетъ  большее  участіе,  такъ  какъ 
пульсовыя  волны  въ  это  время  дѣлаются  гораздо  ниже  нормаль- 
ныхъ,  и  сердце  видимо  работаетъ  слабѣе. 

Выяснивъ  причины  измѣненія  артеріальнаго  давленія  подъ  влія- 
ніемъ  ехіг.  Я.  Ѳгіпоеі.  гоЪ.,  посмотримъ  теперь  какъ  мѣняется  со- 
стояніе  возбудимости  вазомоторныхъ  нервныхъ  цевтральныхъ  аппа- 
ратовъ  и  нервно-мышечныхъ  периферическихъ.  Начнемъ  съ  пери- 
ферическихъ,  и  изъ  нихъ  съ  сосудосъуживателей. 

Извѣстно,  что  раздраженіемъ  периферическаго  конца  п.  зріапсппісі 
можно  довольно  сильно  повышать  общее  артеріальное  давленіе,  и 
что  это  явленіе  зависитъ  отъ  съуженія  сосудовъ  брюшной  полости 
(Фостеръ,  ].  с.  стр.  360).  Этимъ  фактомъ  обыкновенно  и  пользуются 
въ  экспериментальной  фармакологіи  для  того,  чтобы  судить  объ 
измѣненіи  возбудимости  периферическаго  нервно-мышечнаго  сосу- 
дистаго  аппарата.  Отыскиваютъ  силу  тока  (электрическаго),  при 
которой  отъ  раздраженія  этого  нерва  получается  повышеніе  арте- 
ріальнаго  давленія  до,  и  въ  различное  время  послѣ  введенія  въ 
организмъ  изучаемаго  вещества;  по  измѣненію  этой  силы  и  судятъ 
затѣмъ  объ  измѣненіи  возбудимости  сосудистаго  нервно-мышечнаго 
аппарата:  уменьшеніе  силы  указываете  на  увеличеніе  возбудимо- 
сти, увеличеніе — на  уменьшеніе  ея. 

Дѣлая  эти  опыты  съ  ехіг.  п.  Сггіпсіеі.  гоЬ.,  я  нашелъ,  что  та 
сила  тока,  отъ  которой  до  введенія  этого  вещества  въ  организмъ 
(при  дозахъ  1  с.  сѣт.  на  3  кііо  вѣса  животнаго)  получается  до- 
вольно рѣзкое  повышеніе  давленія,  вскорѣ  послѣ  начала  дѣйствія 
его  даетъ  уже  гораздо  меньшій  эффектъ;  позднѣе  повышеніе  да- 
вленія  отъ  той  же  причины  снова  постепенно  становится  больше 
й  больше,  такъ  что  спустя  нѣкоторое  время  при  той  же  силѣ  тока 
получается  иногда  даже  большее  повышеніе  давленія,  чѣмъ  было 
до  введенія  вещества  въ  организмъ  (см.  опыты  №№  54,  55).  При 
первомъ  взглядѣ  на  опыты,  этого  правда  незамѣтно;  такъ  напри- 
мѣръ  въ  онытѣ  №  54  до  впрыскиванія  вещества  получилось  отъ 
■  раздраженія  периферическаго  конца  п.  зріапсппісі  повышеніе  дав- 
яенія  съ  43  тт.  на  53,  т.-е.  на  10  шш.;  а  вскорѣ  послѣ  впрыски- 
ваыія  давленіе  при  раздраженіи  нерва  поднялось  съ  35  на  43  тт., 
т.-е.  на  8  шт. — разница  очень  небольшая.  Но  не  надо  забывать, 
что  въ  послѣднемъ  случаѣ  мы  имѣемъ  суммированный  эффектъ:  въ 
ТОО  же  самое  время  должно  происходить  и  самостоятельное  повы- 
шеніе  давлепія,  обязанное  только  дѣйствію  вещества;  одиночный 
же  эффектъ,  т.-е.  повышеніе  давленія,  обязанное  только  раздраже- 
нію  нерва,  въ  этомъ  случаѣ  будетъ  несомиѣнно  ниже. 

Слѣдовательно  по  этимъ  даннымъ,  на  основаніи  вышесказаннаго, 
"  •ь  измѣненіи  возбудимости  периферическаго  нервно-мышечнаго  со- 
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судистаго  аппарата  можно  сказать,  что  вскорѣ  по  введеніи  веще- 
ства въ  организмъ  она  значительно  понижается,  затѣмъ  начинаетъ 
постепенно  усиливаться,  и  спустя  нѣкоторое  время  иногда  стано- 
вится даже  немного  больше  нормальной. 

Ходъ  измѣненій  возбудимости  этого  же  сосудистаго  аппарата 
изучался  мною  и  при  другой  постановкѣ  опыта.  У  кролика  до 
и  въ  различное  время  послѣ  впрыскиванія  въ  ѵеп.  .іидиіагет  ех(х. 
й.  бгіпаеі.  гоЬ.  раздражался  головной  конецъ  перерѣзаннаго  на 
шеѣ  п.  зутраШісі,  и  опредѣлялась  или  наименьшая  сила  тока,  отъ 
которой  получается  сокращеніе  центральной  артеріи  уха,  или 
время,  чрезъ  которое  получается  это  сокращеніе  отъ  раздраженія 
нерва  при  той  же  силѣ  тока.  Но  въ  данныхъ  этихъ  опытовъ  у 
меня  получилось  небольшое  разногласіе  съ  данными  предыду- 
щей постановки  опыта,  именно:  если  я  начиналъ  раздражать 
нервъ  токомъ  той  же  силы,  то  въ  первую  минуту,  по  введеніи  въ 
кровь  вещества,  отъ  начала  раздраженія  нерва  до  полученія  той 
же  степени  съуженія  сосудовъ  проходило  значительно  меньше  вре- 
мени, чѣмъ  до  введенія  вещества;  затѣмъ  уже  наступало  удлинне- 
ніе  этого  времени,  и  все  шло  согласно  съ  предыдущей  постановкой 
(см.  опыты  №№  59,  60).  Такъ  что,  судя  по  этимъ  даннымъ, 
вскорѣ  послѣ  введенія  въ  организмъ  ехЪг.  Я.  бттсіеі.  гоЪ.  происхо- 
дить кратковременное  повышеніе  возбудимости  сосудистаго  пери- 
ферическаго  аппарата,  смѣняемое  уже  затѣмъ  пониженіемъ  ея.  Но 
это  разногласіе  можетъ  быть  только  кажущееся.  Мы  уже  знаемъ, 
что  въ  началѣ  дѣйствія  вещества  происходить  самостоятельное 
съуженіе  сосудовъ,  слѣдовательно,  раздражая  въ  этотъ  моментъ  п. 
зутраіпісиз,  мы  наблюдаемъ  суммированный  эффекта  съ  одной 
стороны  самостоятельнаго  съуженія  сосудовъ,  а  съ  другой — съуже- 
нія  ихъ  подъ  вліяніемъ  раздраженія  нерва;  а  потому  трудно  ска- 
зать, что  относится  къ  той,  и  что  къ  другой  причинѣ.  А  можетъ 
быть  и  действительно  передъ  пониженіемъ  возбудимости  сосуди- 
стаго нервно-мышечнаго  периферическаго  аппарата,  происходить 
кратковременное  повышеніе  ея,  но  только  эта  фаза  не  улавлива- 
лась нами  предыдущей  постановкой  опыта.  Абсурднаго  въ  этомъ 
предположеніи  нѣтъ  ничего,  тѣмъ  болѣе,  что  дозы  1  с.  сіт.  на  5 
кііо  вѣса  животнаго  положительно  повышаютъ  возбудимость  этого 
аппарата  (см.  опыта  №  59). 

Обь  измѣненіи'  возбудимости  сосудо-расширяющаго  перифери- 
ческаго аппарата,  я  судилъ  по  опытамъ  вполнѣ  аналогичнымъ 
предыдущимъ:  раздражался  периферическій  конецъ  п.  1іп§ѵа1І8  (у 
собакъ  морфинизированныхъ  или  съ  перерѣзаннымъ  спиннымъ  моз- 
гомъ),  а  указателемъ  эффекта  раздраженія  служило  покраснѣніе 
языка  на  сторонѣ  раздражаемаго  нерва.  Эти  опыты  покавали,  что 
вскорѣ  за  введеніемъ  въ  кровь  изучаемаго  вещества  расширеніе 
сосудовъ,  при  той  же  силѣ  раздраженія  нерва,  настунаетъ  быстрѣе, 
чѣмъ  до  введенія  его;  затѣмъ  это  расширеніе  сосудовъ  съ  каж- 
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дымъ  разомъ  наступаетъ  все  позже  и  позже  отъ  начала  раздраже- 
нія  нерва,  и  наконецъ  значительно  позже,  чѣмъ  до  введенія  веще- 
ства въ  организмъ,  т.-е.  получается  обратное  тому,  что  мы  полу- 
чили для  сосудо-съуживателей  (см.  опытъ  $  61). 

Эти  данныя  даютъ  намъ,  слѣдовательно,  право  думать,  что 
возбудимость  сосудо-расширителей  вслѣдъ  за  введеніемъ  въ  орга- 
низмъ ехіг.  п.  бгіпаеі.  гоЪ.  повышается  и  держится  повышенной 
нѣкоторое  время;  но  утверждать  это  съ  положительностью  мы  не 
рѣшаемся  на  томъ  основаніи,  что  въ  это  же  самое  время,  какъ 
уже  доказано  выше,  происходить  уменыпеніе  возбудимости  ихъ 
антагонистовъ  сосудо-съуживателей.  А  потому  это  повышеніе  возбу- 
димости сосудо-расширителей  можетъ  быть  только  кажущимся  яв- 
леніемъ,  зависящимъ  только  отъ  этой  причины.  Но  во  всякомъ 
случаѣ,  на  основаніи  этихъ  данныхъ,  мы  имѣемъ  право  утверж- 
дать одно,  что  сосуд о-расширители  отъ  даннаго  вещества  не  пора- 
жаются. 

Теперь  остается  определить  измѣненіе  возбудимости  централь- 
ныхъ  нервныхъ  сосудистыхъ  аппаратовъ,  заложенныхъ  въ  про- 
долговатомъ  и  спинномъ  мозгу. 

Изъ  физіологіи  извѣстно:  1)  что  раздраженіемъ  на  курарезиро- 
ванномъ  животномъ  центральнаго  конца  какого-нибудь  нерва,  со- 
дерясащаго  въ  себѣ  центростремительныя  волокна,  можно  значи- 
тельно повысить  общее  артеріальное  давленіе;  2)  что  это  явленіе 
удается  получить  даже  и  тогда,  когда  у  животнаго,  кромѣ  отрав- 
ленія  кураре,  сдѣлана  еще  отчетливо,  т.-е.  почти  безъ  кровотече- 
нія,  перерѣзка  спиннаго  мозга  между  атлантомъ  и  затылочной 
костью;  и  это  явленіе  объясняется  сокращеніемъ  мелкихъ  сосу- 
довъ,  наступающимъ  подъ  вліяніемъ  нервныхъ  импульсовъ,  иду- 
щихъ  отъ  сосудодвигательныхъ  центровъ,  которые  вызываются  къ 
дѣятельности  рефлекторнымъ  путемъ.  У  животныхъ  съ  цѣлымъ 
спиннымъ  мозгомъ  при  этомъ,  по  преимуществу,  участвуетъ  сосу- 
дистый центръ  продол говатаго  мозга,  а  съ  перерѣзанными  —  сосу- 
дистые центры  спиннаго  мозга  (Фостеръ  1.  с.  стр.  356  и  слѣдующ.); 
далѣе  извѣстно:  3)  что  прекращеніе  искусственнаго  дыханія  при 
тѣхъ  же  условіяхъ  также  ведетъ  за  собою  повышеніе  артеріаль- 
наго  давленія,  и  опять-таки  главнымъ  образомъ  чрезъ  возбужденіе 
сосудистыхъ  центровъ  (тамъ  же,  стр.  609). 

Этими  фактами  и  пользуются  въ  экспериментальной  фармако- 
логіи  при  рѣшеніи  вопроса  объ  измѣненіи  возбудимости  этихъ 
центровъ  подъ  вліяніемъ  того  или  другого  вещества.  Опредѣляютъ 
повышеніе  давленія  при  этихъ  условіяхъ  до  и  въ  различное  время 
послѣ  введенія  въ  организмъ  вещества;  по  выраженности  эффекта 
въ  томъ  и  другомъ  случаѣ  и  судятъ  о  состояніи  возбудимости 
этихъ  центровъ. 

Дѣлап  эти  опыты  съ  ехіг.  П.  ѲгішІвІ.  го'нюк.,  я  убѣдился,  что 
уже  вскорѣ  послѣ  введенія  вещества  въ  кровь  ни  раздраженіе 
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центральна™  конца  нерва  (ѵаді,  ізспіасіісі),  ни  остановка  дыханіяг 
даже  въ  тсченіе  большаго  промежутка  времени,  уже  не  производятъ 
повышенія  давленія;  позднѣе  повышеніе  давленія  отъ  остановки 
дыханія  получалось  вновь,  но  было  все-таки  долго  выражено  не- 
сравненно слабѣе,  чѣмъ  до  введенія  вещества  (см.  опыты:  №№  62 
63,  64). 

Положимъ,  что  отсутствіе  повышенія  давленія  отъ  раздраженія 
п.  ізсЫайісі  послѣ  впрыскиванія  вещества  въ  кровь  у  животнаго  съ- 
перерѣзаннымъ   спиннымъ  мозгомъ  еще  не  даетъ  намъ  права 
утверждать,  что  наступившее  пониженіе  возбудимости  вазомотор- 
ныхъ центровъ  спиннаго  мозга  обязано  вліянію  на  нихъ  даннаго 
вещества,  такъ  какъ,  по  словамъ  8с1і1езіп§ег'а  и  Неі(іепЬаіи'а,  эффекта 
этотъ  вообще  капризенъ  и  непостояненъ;   но  за  то  повышеніе 
давленія  отъ  остановки  дыханія  и  отъ  раздраженія  центр,  конца 
нерва  при  цѣломъ  спинномъ  мозгѣ  есть  эффекта  постоянный,  иг 
если  мы  не  получаемъ  его  послѣ  введенія  въ  кровь  ехіг.  П.  ОхгішІеЬ 
гоЪизІ.,  то  въ  этомъ  должны  видѣть  несомнѣнное  доказательство 
пониженія  возбудимости  вазомоторныхъ  центровъ  (съуживателей). 
Правда,  изъ  предыдущихъ  опытовъ  съ  раздраженіемъ  перифери- 
ческаго  конца  п.  зріапсііпісі  и  п.  зутраЬпісі  мы  уже  знаемъ.  что 
подъ  вліяніемъ  дѣйствія  вещества  происходить  пониженіе  возбу- 
димости периферическаго  сосудистаго  съуживающаго  аппарата,  а 
слѣдовательно  уже  въ  силу  этого  должны  были  ожидать  меньшаго 
повышенія  давленія  отъ  остановки  дыханія  и  раздраженія  нерва, 
послѣ  введенія  въ  кровь  ехіг.  й.  Огіпсіеі.  гоЪизЪ..  но  настолько  рѣзко 
выраженнаго  эффекта,  какой  получился  при  этомъ— именно  полное 
отсутствіе  повыпіенія  давленія — мы  во  всякомъ  случаѣ  ожидать  не 
могли  (сравни  опыты  №№  62,  63,  64  и  54,  55);  а  это  несомнѣнно 
указываетъ  на  то,  что  мы  имѣемъ  въ  данномъ  случаѣ  дѣло  съ 
самостоятельнымъ  пониженіемъ  возбудимости  вазомоторныхъ  цен- 
тровъ —  съуживате  л  ей . 

Для  опредѣленія  же  возбудимости  сосудорасширяющего  цен- 
тральнаго  нервнаго  аппарата  мнѣ  служилъ  опыта  вполнѣ  анало- 
гичный предыдущимъ:  раздражался  центральный  конецъ  п.  бергез- 
зогіз  у  курарезированнаго  кролика  (съ  перерѣзанными  обоими  блуж- 
дающими нервами)  и  опредѣлялось  пониженіе  давленія  до  и  въ 
различное  время  послѣ  введенія  вещества  въ  организмъ. 

Данныя  такихъ  опытовъ  согласно  говорятъ,  что  возбудимость 
этихъ  центровъ  подъ  вліяніемъ  ехіг.  іі.  Огіпйеі.  гоЬизі.  не  пони- 
жается; а  скорѣе,  напротивъ,  можетъ  быть  даже  немного  и  повы- 
шается (см.  опыты  №№  65  и  66). 

Этимъ  и  заканчиваются  мои  экспериментальныя  изслѣдованія 
дѣйствія  ехіѵ.  Пиісі.  Огіпсіеі.  гоЪизі.  на  сердце  и  кровообращеніе. 

Что  лее  касается  клинических!,  наблюденій,  то  мною  они  велись 
въ  двухъ  направленіяхъ:  определялось  вліяніе  ехіг.  П.  Огіпйеі.  гоЬ. 
на  исчезновеніе  трансудатовъ  въ  различныхъ  частяхъ  тѣла,  являю- 
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шихся  при  нарушенной  компенсация  сердца,  пораженнаго  въ  его 
клапанномъ  аппаратѣ  и  вліяніе  этого  экстракта  на  урегулированіе 
дѣятельности  сердца  при  разстройствѣ  его  нервной  системы.  Хотя 
сдѣланныхъ  мною  наблюденій  еще  слишкомъ  мало,  чтобы  рѣшить 
эти  вопросы  съ  несомнѣнностью,  вывести  отсюда  показанія  къ  на- 
значен™ этого  средства  въ  сердечныхъ  болѣзняхъ  и  сказать  какое 
мѣсто  оно  должно  занять  въ  ряду  другихъ  сердечныхъ  средствъ; 
однако,  этихъ  наблюденій  вполнѣ  достаточно  для  того,  чтобы  рѣ- 
шать  эти  вопросы  съ  большою  долею  вѣроятности.  На  основаніи 
этихъ  наблюденій  я  пришелъ  къ  выводу,  что  дѣйствіе  ехіг.  ііиій. 
Ѳтіікіеі.  гоЬизЬ.  на  устраненіе  трансудатовъ  въ  различныхъ  частяхъ 
тѣла  невѣрно,  ненадежно  и  во  всякомъ  случаѣ  медленно;  хотя 
экетрактъ  этотъ  и  обладаетъ  мочегоннымъ  дѣйствіемъ,  но  въ  этомъ 
отношеніи  дѣйствія  его  значительно  слабѣе  іпіиз.  и  Бі^іЪаІіз  и  Асіо- 
піз  Ѵегпаііз.  На  урегулированіе  же  дѣятельности  сердца,  въ  смыслѣ 
исправленія  его  аритміи  или  устраненія  болевыхъ  ощущеній  въ 
сторонѣ  сердца,  эффектъ  его  дѣйствія  въгромадномъ  оолыпинствѣ 
случаевъ  вѣренъ  и  наступаетъ  быстро.  Поэтому  по  этой  сторонѣ 
своего  дѣйствія  средство  это  должно  быть  поставлено  выше  и  Вщі- 
Ыіз,  и  Асіопіз  Ѵегпаііз,  и  Сопѵаііагіа  Ма)'а1і8  и  даже  СЫога1-пуагаі'а 
Даже  тамъ,  гдѣ  при  скопленіи  трансудатовъ  въ  различныхъ  частяхъ 
тѣла,  я  не  получалъ  объективныхъ  признаковъ  улучшенія  при  на- 
значеніи  ехіг.  П.  Отіпаеі.  гоЪизІ;.,  я  всегда  замѣчалъ  улучшеніе  само- 
чувствія  больнаго.  Поэтому,  вѣроятно,  комбинація  этого  средства 
съ  другими  сердечными  средствами  въ  будущемъ  принесетъ  боль- 
нымъ  немалую  услугу,  какъ  она  уже  оказала  у  меня  въ  случаѣ 
<№  3.  Въ  доказательство  всего  сказаннаго,  привожу  подробно  исто- 
ріи  болѣзни  нѣсколькихъ  клиническихъ  случаевъ. 


Случай  1. 

Любовь  Н— ва.  49  лѣтъ,  вдова,  крестьянка.  Поступила  въ  клинику  съ 
жалобой  на  боль  въ  ері§азІгіит,  отекъ  ногъ  и  кашель."  Боли  въ  ері§азІгіит 
появились  съ  августа  этого  года,  съ  того  же  времени  и  одышка;  съ  сентября 
понемногу  начали  припухать  ноги,  къ  7-му  сентября  онѣ  уже  сильно  отекли. 
7  дней  больная  пролежала  въ  Георгіевской  Общинѣ  и  здѣсь  отеки  погъ  совер- 
шенно исчезли.  ІІослѣдніе  три  года  бывали  боли  въ  ногахъ;  затѣмъ  въ  теченіе 
жизни  больная  перенесла  тифъ;  нмѣла  8  человѣкъ  дѣтей. 

Въ  настоящее  время  при  осмотрѣ  больной  мы  замѣчаемъ  блѣдность  кожи 
и  ціанотичность  конечностей.  При  нервомъ  взглядѣ  бросается  въ  глаза  силь- 
ная нульсація  агі.  сагоіИез  и  Ъгаспіаіез.  Толчекъ  сердпа  видѣнъ  надъ  7-мъ 
реоромъ.  Животъ  увеличенъ  особенно  в ь  нижней  части;  ноги  отечны  до  колѣнъ. 
Гиізиз  ссіег.  Пе}жуторныЙ  тонъ  спереди  повсюду  ясенъ;  сзади  справа  соотвѣт- 
ственно  средин  I.  и  нижнему  углу  лопатки  онъ  нѣсколько  тупѣе.  Тупость  сердца 
по  Іш.  рагазіегпаііз  зіпізіга  начинается  подъ  2-мъ  ребромъ;  влѣво  доходить 
вплотную  до  сосковой;  вправо  нѣсколько  выдается  за  Ііп.  рагазіегпаі.  йехіга. 
Іупость  печени  съ  6-го  ребра  но  Ііп.  тагатіііагіз  и  съ  7-го  по  Ііи.  ахіііагіз 
Селезеночная  тупость  начинается  съ  8-го  ребра.  Въ  нижней  части  живота  до 
средины  разстоянія  между  лобкомъ  и  иупкомъ  перкуторный  тонъ  притуплепъ; 
•здѣсь  же  замѣчается  флюктуація.  При  выслушиванін  грудп  найдены  распро- 
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странешіые  сухіе  хрипы;  мѣстамн  влажные  субкрешітирующіе.  Справа  сзади 
у  средины  и  угла  лопатки  крепитація.  При  выслушиваиіи  сердца  найдено:  ао! 
арісет  первый  токъ  почти  заглушенъ  шумами;  слабый  второй  шумъ.  Идя  от- 
сюда къ  мѣсту  выслуіниванія  аорты,  мы  находнмъ  наростапіе  шумовъ  въ 
интенсивности,  а  при  аортѣ  нмѣемъ  два  шума  безъ  топовъ.  Оба  шума  довольно 
продолжительны,  однако,  второй  значительно  длиннѣе  перваго.  На  агі.  риіто- 
иаііз  слышны  два  шума.  П.  84;  Д.  26  въ  минуту.  Вѣсъ  тѣла  49300  е™.; 
утр.  — 36,8°;  вечер.  37,0°.  Діагнозъ:  тзиШсіепііа  ѵаіѵ.  аогіае. 

7х.  П.  89;  Д.  24;  вѣсъ  тѣла  49400  егт.;  1.  у.  =  36,7°,  в.  =  37,0;  мочи  550  с. 
сіт.  уд.  в.  1,024.  Объективныхъ  нзмѣпеній  иѣтъ.  Въ  мочѣ  слѣды  бѣлка.  Мочев. 
19,81  §гт.;  сЫогій.  6,27  §гт. 

4.  П.  74;  Д.  24;  вѣсъ  тѣла  48900  ргпц  і.  у.  ЗЙ,6°;  в.  36,9°;  моча  550  спи.; 
уд.  в.  1,017;  бѣлка  слѣды.  Правая  граница  сердца  па  палецъ  вправо  отъ  Ііп. 
рагазіегааііз  сіехгта.  Притуплённый  тонъ  внизу  живота  на  3  пальца  ниже  пупка. 

Назначено:  Ехіг.  Яиісі.  Отіпсіеі.  гоЪизк.  по  30  капель  3  раза  въ  день. 

5.  Границы  сердца  тѣ  же.  Отечность  ногъ  слегка  уменьшилась.  Больная: 
чувствуетъ  себя  лучше.  Вѣсъ  тѣла  4Р400  рпц  і.  у.  36,7°;  в.  36,5°:  мочи  600  с 
сіт.,  уд.  в.  1,014. 

6.  П.  82;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  47900  §гт.;  і.  у.  36,6°;  в.  36,8°;  мочи  500  с.  сіт.г 
уд.  в.  1,016.  Мочев.  11,1  ^гт.,  сЫогісІ.  4,1  §гт.  Объективно  то  же. 

7.  П.  80;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  47200  ^піі.;  №  у.  36,5°;  і.  в.  36,8°;  мочи  500  С- 
сіш.;  уд.  в.  1,021;  даетъ  едва  замѣтную  муть  на  бѣлокъ.  Больная  чувствуетъ. 
себя  лучше.  Отекъ  правой  ноги  исчезъ  совершенно;  лѣвая  отечна  гораздо 
меньше  прежняго.  Прптупленіе  перкуторнаго  тона  въ  нижней  части  живота 
гораздо  менѣе  рѣзко  и  верхняя  его  граница  пальца  на  2  ниже  прежняго. 
Флюктуація  замѣчается  только  въ  самой  нижней  части  живота.  Сердечная 
тупость  вправо  отъ  Ііп.  раѵазіегпаііз  йехіга  мепѣе  ясна. 

8.  П.  80;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  46000  §гт.;  ѣ.  у.  36,7°;  в.  37,0°;  мочи  900  с.  сіт^ 
уд.  в.  1,012.  Количество  субкрепнтпрующпхъ  хрнповъ  въ  груди  значительно 
уменьшилось. 

9.  П.  72;  Д.  20;  вѣсъ  тѣла  45600  §гт.;  I.  у.  36,8;  в.  37,0;  мочи  1100  с. 
сын.;  уд.  в.  1,025.  Бѣлка  въ  мочѣ  нѣтъ.  У  ннжняго  угла  правой  лоцаткп  кнутріг 
отъ  него  бронхіальнын  выдыхъ.  Крепитація,  ранѣе  здѣсь  наблюдавшаяся,  не 
слышна,  Слѣва  кнутри  и  книзу  отъ  угла  лопатки,  отчасти  и  кверху— сухіе 
хрипы,  весьма  похожіе  на  шумъ  тренія. 

10.  П.  74;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  45700  &гт.;  Ь.  у.  36,7;  і.  в.  37,0;  мочи  1000  с. 
сіт.;  уд.  в.  1,020;  бѣлка  въ  мочѣ  нѣтъ;  мочев.  10,2  §гга.  СЫогій.  7,1  вгт. 
Бронхіальный  выдыхъ  справа  у  угла  лопатки  слышенъ  на  томъ  нее  мѣстѣ. 

П.  П.  76;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  45700  §гга.;  Ь.  у.  36,8;  в.  37,1;  мочи  1100;  уд. 
в.  1,017.  Самочувствіе  больпой  очень  хорошо.  Правая  граппца  сердца  на  Ііп. 
рагазіегпаііз  аехіга;  верхняя  не  такъ  рѣзка,  какъ  прежде,  и  начинается  не- 
много ниже.  Отеки  ногъ  исчезли. 

12.  П.  74;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  45200  §ѵт.;  і.  у.  36,6°;  в.  36,8°;  мочи  1000  с 
сіт.;  уд.  в.  1,018.  Правая  граница  сердца  даетъ  на  Ііп.  рагазіеѵпаііз  гіехіга 
гораздо  менѣе  ясное  притупленіе.  Сзади  справа  на  мѣстѣ  бропхіальнаго  выдыха 
слышна  кромѣ  его  еще  крепнтація. 

13.  П.  80;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  45400  дгт.;  Ь.  у.  36,5°;  в.  36.8°;  мочи  1100  с. 
сіт.;  уд.  в.  1,014;  бѣлка  не  содержитъ;  мочев.  10,2  дгт.  СЫогісІ.  4,0  дгт.  Верх- 
няя граница  сердечной  тупости  ст.  3-го  ребра;  правая— по  Ііп.  рагаягегпаііз 
(Іехіга  (прнтуплепіе  здѣсь  мепѣе  рѣзко  чѣмъ  прежде").  Бронхіаіьное  дыханіе 
справа  и  сзади  вповь  ясно;  крспитлція  меньше.  Слѣва  шумъ  весьма  похожъ 
на  шумъ  тренія. 

14.  И.  76;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  45500  рта.;  і.  у.  36,7°;  в.  37,0°;  мочи  1000  с. 
сіт.,  уд.  в.  1,017. 

15.  П.  74;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  45600  рт.;  і.  у.  30,6";  в.  36,8°;  мочи  1250  с 
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сЬш.;  уд.  в.  1,013;  бѣлка  не  содержнтъ,  мочев.  24,0  егт.  СЫогій.  6,75  ргт. 
Общее  состояніе  по  прежнему. 

16  П  76-  Ц.  24;  вѣеъ  тѣла  45800  ДО  Чі  У-  36,7»;  в.  37,0°;  общее  состоя- 
ніе  по  прежнему.  Перкуторный  тонъ  въ  нижней  части  живота  тимпаниченъ 

ПОЧТИ  ДО  ВутрНІЗІЗ  088ШП1  риЪІ8. 

17  П  74;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  45700  §гш.;  і  у.  36,8°;  в.  37,1°;  мочп  1500  с.  сіт.; 
уд.  в.  1,010,  мочев.  10,0  фяц  СЫогМ.  4,5  ^гш.  Звучные  сухіе  хрипы  сзади 
слѣва  исчезли;  бронхіальное  дыханіе  справа  по  прежнему. 

18  П  74;  Д.  20;  самочувствіе  больной  весьма  удовлетворительно.  Вѣсъ 
тѣла  46000  §гт.;  Ь.  у.  36,8°;  в.  37,0°.  Объективный  явленія  тѣ  же,  что  и  вчера. 
Выписывается. 


Число  мѣ- 
слца. 

Вѣсъ  тѣла 
въ  граммахъ. 

Количество 
мота. 

Удѣлышй 
вт.съ  мочи. 

Пульсъ  въ  1 
минуту.  | 

Число  дыхан.  1 
въ  минуту.  I 

окг. 

2 

49300 

84 

26 

Безъ  терапіи. 

3 

49400 

550 

1,024 

80 

24 

4 

48900 

550 

1,017 

74 

24 

Принпмаетъ  ехіг.  й.  Отіпсіеі. 

5 

48400 

600 

1,014 

і  6 

47900 

500 

1,010 

82 

22 

гоЪизІ.  но  30  купель  три  раза 

7 

■17200 

500 

1.021 

80 

22 

въ  день. 

8 

46000 

900 

1,012 

80 

22 

9 

45600 

1100 

1,025 

72 

20 

10 

45700 

1000 

1,020 

74 

22 

11 

45700 

1100 

1,017 

76 

22 

12 

45200 

1000 

1,018 

74 

22 

13 

45400 

,  1100 

1,014 

80 

22 

14 

45500 

[  1000 

1,017 
1.013 

76 

22 

15 

45600 

1250 

74 

22 

16 

45800 

74 

22 

17 

45700 

1500 

1,010 

74 

22 

18 

46000 

74 

20 

Случай  2 

Марья  Н— ва,  35  лѣтъ,  портниха.  Поступила  въ  клинику  20  февраля  1885  г. 
съ  жалобой  на  сердцебіеніе,  отеки  ногъ,  лица,  живота  и  одыиіку.  Лѣтъ  5  тому 
назадъ  перенесла  горячку;  около  того  же  времени  скарлатину  съ  дифтеритомъ. 

3  года  назадъ  былъ  острый  сочленовный  ревматизмъ.  Года  1'/а  назадъ  появился 
кашель,  и  въ  первое  время  былъ  съ  болыпимъ  колнчествомъ  мокроты,  при 
этомъ  недѣли  2—3  больвая  не  могла  спать  лежа.  Всдѣдъ  затѣмъ  явились 
сердцебіеніе  и  одышка,  по  временамъ  боли  въ  груди,  отдающія  въ  спину. 

4  мѣсяца  назадъ  прекратились  мѣсячныя,  н  мѣсяиа  2  назадъ  появились  отеки 
ногъ,  живота  и  лица.  Мочи  стало  выдѣляться  очень  мало.  При  объективном-!, 
нзсгіаовапін  найдено:  значительная  худоба;  небольшая  отечность  лица,  осо- 
бенно вѣкъ;  незначительный  отекъ  ступней  и  голеней.  Животъ  выдается,  осо- 
бенно въ  нижней  части,  и  флюктунруетъ.  Западеніе  надключнчныхъ  впадинъ. 
Сердечный  толчекъ  разлитой;  при  каждомъ  толчкѣ  сотрясается  почти  вся  лі.вая 
половина  грудной  клѣтки  спереди.  Видимая  нульсація  каропгдъ,  подключич- 
ных!, арнфііі  н  ундуляція  шейныхъ  вент..  Надъ  и  подъ  правой  ключицей  не- 
значительное у.меиыпеніе  звучности  сравнительно  съ  лѣвой  стороной;  дыханіе 
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здѣсь  везикулярное,  ослабленное,  жестче  нормальнаго.  Шепотъ  больной  здѣсь 
болѣе  передается  уху,  чѣмъ  на  соотвѣтственномъ  мѣстѣ  слѣва.  Нижняя  гра- 
ница праваго  легкаго  но  сосковой  линіи  до  7-го  ребра,  по  подмышечной  съ 
8-го  подвижна.  Печень  выдается  изъ-за  ложныхъ  реберъ  пальца  на  3  по  со- 
сковой линіи,  болѣзненна  при  давленіи.  Цритупленіе  перкуторнаго  тона  въ 
жнвотѣ  при  стоячемъ  положеніи  больной  начинается  на  2  пальца  ниже  пупка. 
Поперечнпкъ  сердечной  тупости  простирается  отъ  Ііп.  рагазіегпаіів  йехПа  до 
Ііп.  таттіііагів  біпізіга;  продольникъ — съ  нижняго  края  3-го  ребра  до  б-го 
межребернаго  промежутка.  При  выслушиваніи  легкихъ  иайдены  какъ  справа, 
такъ  и  слѣва  сонорные  и  среднепузырчатые  влажные  хрипы.  Ай  арісет  согйіб 
слышится  первый  тоиъ  и  второй  шумъ;  послѣдній  дѣлается  сильнѣе  но  мѣрѣ 
приближевія  къ  мѣсту  выслушиванія  аорты.  Второй  шумъ  въ  сонныхъ  арте- 
ріяхъ.  Артеріи  прощупываются  внѣ  пульсовой  волны.  Риізиз  сеіег,  80  ударовъ 
въ  минуту.  Д.  34.  Въ  мочѣ  найденъ  бѣлоісъ,  гіалиновые  цилиндры,  эпителіаль- 
ныя  клѣтки.  Вѣсъ  тѣла  46000  §гт.;  у.  36,8°;  в.  37,0°.  Діагнозъ:  Іпзийісіепііа 
ѵаіѵ.  аогіае. 

22.  П.  96;  Д.  38;  вѣсъ  тѣла  45400  §гт.  Окружность  живота  по  пупочн  т 
іиніи  =  69Ѵ»  сип.;  *.  у.  36,6°;  в.  36,9°.  Мочи  2000  с.  сіт.;  уд.  в.  1,010. 

23.  П.  84;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  45200  §гт.;  I.  у.  36,8°;  в.  37,0;  мочи  1600  с. 
сНп.;  уд.  в.  1,012. 

24.  П.  84;  Д.  34;  вѣсъ  тѣла  44800  ртп.;  окружность  живота  68  сіт.;  і.  у. 
36,7;  в.  37,0;  мочи  1800  с.  сіт.;  уд.  в.  1,012;  мочевины  23,0  §гпц  хлоридовъ 
8,3  §гт.  за  сутки.  Отековъ  въ  ногахъ  почти  нѣтъ. 

25.  П.  84;  Д.  34.  Чувствуетъ  себя  хорошо.  Вѣсъ  тѣла  44200  §гш.;  і.  у  36,8, 
в.  37,0;  мочи  1600  с.  сіт.;  уд.  в.  1,009,  мочев.  25,0  рти.;  СЫогій.  11,0  §гт. 

26.  П.  84;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  44700  §гт.;  окружность  живота  71  сип.;  I.  у. 
36,8,  в.  37,0;  мочп  1650  с  стпѵ,  уд.  в.  1,012,  мочевины  20,0  §гт.;  СЫогіа.  8,25  ягт. 

27.  П.  84;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  44700  §гт.;  і.  у.  36,7,  в.  36,9;  мочи  2300  с. 
сын.;  уд.  в.  1,005.  Отековъ  въ  ногахъ  нѣтъ,  но  вчера  вечеромъ  ноги  еще  были 
отечны. 

Назначено  принимать  ехП.  йиій.  бгіпаеі.  гоЪизі.  по  30  капель  4  раза  въ 
день. 

28.  П.  92;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  450Э0;  окружность  живота  68  сНп.;  Ь.  у.  36,8, 
в.  37,0;  мочп  1700  с.  сип.;  уд.  в.  1,009;  мочевины  19,55  §гт.;  моча  не  вся  собрана. 

Ѵш  П.  92;  Д.  36.  Чувствуетъ  себя  хорошо.  Вѣсъ  тѣла  44800  $гт.;  &  У- 

36.7,  в.  37,0;  мочи  2000  с.  сип.;  уд,  в.  1,008. 

2.  П.  84;  Д.  32.  Ноги  отекаютъ  только  къ  вечеру,  но  съ  каждымъ  днемъ 
меньше  и  меньше.  Вѣсъ  тѣла  45300  #гт.;  окружность  живота  66  сНп.;  Ь.  у. 
36,6,  в.  36,8;  мочи  1300  с.  сип.;  ѵд.  в.  1,011,  мочев.  18,2  §гт. 

3.  П.  84;  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  45100  §гт.;  С  у.  36,5;  в.  36,8;  мочн  2200  с.  сип.; 
уд.  в.  1,007;  мочев.  24,1  §гт.  Бѣлокъ  въ  мочѣ  и  форменные  элементы  держатся 
по  прежнему. 

4.  П.  84;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  45300  егт.;  окружность  живота  69  сии.;  Ь.  у. 
36,5,  в.  36,9;  мочи  1900  с.  сын.;  уд.  в.  1,007;  мочевины  21,85  ^гт. 

5.  П.  92;  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  46100  дгт.;  Ь.  у.  36,7,  в.  37,0;  мочи  1900 с. сип.: 
уд.  в.  1,010;  мочев.  19,0  §гт. 

6  П.  90;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  45800  доп.;  окружность  живота  /0  сПи.;  I.  у. 

36.8,  в.  37,0;  мочи  2000  с.  сип.;  уд.  в.  1,008;  мочевины  20,0  8гт.  Ноги  больше 
не  отекаютъ  вечеромъ,  а  также  не  отекаютъ  послѣ  ходьбы. 

7.  П.  78;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  45600  дгт.;  Ь  у.  36,6;  в.  36,8;  мочи  2200  с.  сИп.; 
уд.  в.  1,009,  мочев.  23,1  дпп.; 

Ехи\  І.  &віпйе1.  гоЪизѣ.  отмѣненъ. 

8  П  80  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  45900  кгпц  окружп.  живота  /0  сип.;  С  у. 
в.  37,0;  мочи'  1500  с.  сИп.;  уд.  в.  1,010,  жалуется  на  сердцебіеше 

9  П  80-  Д  28  Вчера  къ  вечеру  снова  отекали  ноги.  Вѣсътѣла  4<>0Л)  51111., 
і  у.  36,8,  в.'  37,1;  мочи  1200  с.  сип.;  уд.  в.  1.009;  мочевины  16,4  ДО. 
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10.  Вѣсъ  тѣла  47100  егт.;  окружность  живота  71  сіт.,  і.  у.  36,6,  в.  37,0; 
мочн  1200  с.  сіт.;  уд.  в.  1,010. 

11.  П.  84;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  46500;  І.  у.  36,8,  в.  37,0;  мочи  2400  с.  сіт.;  уд. 
в.  1,007.  Вчера  вечеромъ  чувствовала  одышку. 

12.  П.  92;  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  46500  дгт.;  окружность  живота  69;  і.  у.  36,7, 
в.  37,0;  мочн  1700  с.  скш.;  уд.  в.  1,010.  Чувствуетъ  себя  хорошо;  ноги  къ  вечеру 
отекаютъ  нонрежнему. 

13.  П.  84;  Д.  30;  вѣсъ  тѣта  46500  дгт.;  і.  у.  36,7,  в.  36,5;  мочи  1900  с. 

сіт.;  уд.  в.  1,009. 

14.  П.  82;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  46600  §гт.;  окружность  живота  70  сіга.;  і.  у. 
36,6,  в.  36,8;  мочи  2000  с.  сип.;  уд.  в.  1,009. 

15.  П.  84;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  46600  ёгга.;  і.  у.  36,5,  в.  36,8;  мочи  1800  с.  сіт.; 
уд.  в.  1,008.  Ноги  попрежнему  отекаютъ  къ  вечеру. 

16.  П.  84;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  47200  %гт.',  окружность  живота  71  сип.;  і.  у. 
36,6,  в.  36,8;  мочи  1200  с.  сип.;  уд.  в.  1,008. 

17.  П.  96;  Д.  34.  Головная  боль.  Вѣсъ  тѣла  47200  §пп.;  I.  у.  36,7,  в.  36,9; 
мочи  1000  с.  сіт.;  уд.  в.  1,012 

18.  П.  80;  Д.  34.  Спала  плохо.  Вѣсъ  тѣла  47700  §гга.  Окружи,  живота 
71  сип.;  і.  у.  36,8,  в.  37,0;  мочи  1000  с.  сип.;  уд.  в.  1,013. 

19.  П.  100;  Д.  34.  Вчера  цѣльный  вечерь  чувствовала  стѣсненіе  въ  груди 
и  сердцебіеніе.  Послѣ  пріема  35  капель  ехіг.  Я.  Отіпсіеі.  гоЬ.  уснула;  одышка, 
стѣсненіе  въ  груди  и  сердцебіеніе  прекратилось.  Въ  настоящее  время  чув- 
ствуетъ себя  хорошо;  жалобъ  ппкакнхъ.  Вѣсъ  тѣла  47500  &гт.;  I.  у.  36,7,  в. 
36,8;  мочи  800  с.  сип.;  уд.  в.  1,014 

20.  П.  88:  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  47600  #пп.;  окружность  живота  72  сип.;  Ь.  у. 
36,6,  в.  36,7;  мочи  600  с.  сип.;  уд.  в.  1,017.  Легкая  отечность  ногъ. 

21.  П.  84;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  47200  див..;  1.  у.  37,5,  в.  37,6;  отечность  ногъ 
по  прежнему;  отечность  лица. 

22.  П.  88;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  47500  &пп.;  окружность  живота  74  сип.;  I.  у. 
37г3.  в.  37,5;  мочи  650  с.  сіт.;  уд.  в.  1,019.  Отечность  ногъ  и  лица  по  прежнему. 

Вскорѣ  больная  была  переведена  на  молочное  леченье. 


■ 

1  *  з 

о  § 

о  о 
в 

Вѣсъ  тѣла 
въ  граммахъ. 

Количество 
мочи  въ  с. 
сйп. 

Удѣльный 
вѣсъ  мочи. 

Окружность 
живота  въ 
сіт. 

а  . 
>-. 

В*  * 

Число  дыхан. 
въ  минуту. 

і  фенр. 

. 

і  21 

46000 

80 

34 

Безъ  терапіи. 

21 

45400 

2000 

1,010 

69,5 

96 

38 

23 

45200 

1600 

1,010 

84 

36 

:  24 

44800 

1800 

1,012 

68 

84 

34 

25 

44200 

1600 

1,009 

84 

34 

26 

44700 

1650 

1,012 

71 

84 

36 

;  27 

44700 

2400 

1,005 

84 

36 

Ехіг.  пиі<1.   &гМеТ.  | 

28 

45000 

17С0 

1,009 

68 

92 

32 

гоЬиз!;.  но  30  капель  4 

. март  ь 

раза  въ  день. 

мы 

44300 

2000 

1,008 

92 

36 

2 

45300 

1300 

1,011 

66 

84 

32 

!  з 

45100 

2200 

1,007 

84 

30 

4 

45300 

1900 

1,007 

69 

84 

28 

5 

46100 

1900 

1.010 

92 

30 

1  6 

45800 

2000 

1,008 

70 

90 

28 

7 

45600 

2200 

1,009 

78 

28 
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Число  иѣ- 
сяца. 

Вѣсъ  тѣла  въ 
грамм  ахъ. 

и  ев  . 

V  сд  г 
О"  В 
К   м  ^ 

І  о 
И  Я 

У дѣ льны И 
вѣсъ  мочн.  | 

Окружность  | 
живота  въ 
сіт. 

Пульсъ  въ 
минуту. 

Число  дыхан. 
въ  минуту. 

а 
о 

4ЭУШ 

1500 

1,010 

70 

80 

28 

9 

46000 

1200 

ЯО 

28 

Безъ  терапіи. 

10 

47100 

1200 

1,010 

71 

11 

46500 

2400 

1,007 

84 

32 

12 

46500 

1700 

1,010 

69 

92 

30 

13 

46500 

1900 

1,009 

84 

30 

14 

46600 

2000 

1,009 

70 

82 

32 

15 

46600 

1800 

1,008 

84 

за 

16 

47200 

1200 

1,008 

71 

84 

32 

17 

47200 

1000 

1,012 

96 

34 

18 

47700 

1000 

1,013 

71 

80 

34 

19 

47500 

800 

1,014 

00 

34 

20 

47600 

600 

1,017 

72 

188 

32 

і  21 

47200 

84 

32 

22 

47500 

6Г0' 

1,019 

74 

88 

32 

Случай  3. 

Ф.  Т — фъ,  26  лѣтъ;  замужемъ  3  года,  имѣетъ  одного  ребенка;  занимается 
домашнимъ  хозяйствомъ.  Поступила  въ  клинику  8  февраля  1885  года  съ  жа- 
лобой на  одышку  и  на  то,  что  увеличивается  животъ.  Настоящее  заболѣваніе, 
до  словаыъ  больной,  началось  три  года  тому  назадъ.  Сначала  были  только 
сердцебіеніе  и  одышка,  но  годъ  тому  назадъ  впервые  стала  замѣчать  увелн- 
ченіе  жнвота;  позднѣе  присоединился  отекъ  ногъ  и  лица.  Больная  лечилась; 
отекъ  ногъ  исчезъ,  но  увеличеніе  живота  остается  и  до  спхъ  поръ.  До  настоя- 
щаго  заболѣванія  больная  была  совершенно  здорова;  острымъ  сочленовнымъ 
ревматизмомъ  никогда  не  хворала.  Спиртныхъ  напитковъ  никакнхъ  не  употреб- 
ляла. Кромѣ  домашняго  хозяйства  занималась  еще  трепаніемъ  льна.  Въ  теченіе 
настоящаго  заболѣванія  по  временамъ  появлялась  тошнота  и  рвота  съ  болями 
въ  ері^азігіит.  Во  рвотѣ  иногда  замѣчалась  кровь;  выходило  ея  каждый  разъ 
около  столовой  ложки. 

Объективно  больная  блѣдна,  кожа  окрашена  въ  желтоватый  цвѣтъ;  жел- 
тизна склеръ  выражена  рѣзко.  Вены  на  груди  и  шеѣ  расширены.  Животъ 
великъ,  сильно  выпячивается  внередъ.  Пульсъ  78  въ  минуту,  ритмиченъ,  сред- 
ней силы,  одипаковъ  въ  обѣихъ  агі.  гайіаіез.  Дыханій  36  въ  минуту;  дыханія 
глубокія.  Нижняя  граница  праваго  легкаго  по  Ііп.  таттіііагіз  йехіга  съ  7-го 
ребра,  по  ахШа'рной  съ  8-го,  подвижна  при  вздохѣ.  Печень  ясно  прощупы- 
вается, плотна,  болѣзненна,  нйжній  кран  ея  при  стоячемъ  положепін  больной 
по  пупочной  липіп;  при  искусствен номъ  виравленін  поднимается  вверхъ  не- 
больше какъ  сантиметра  на  два.  Селезенка  верхнимъ  краемъ  перкуторно  съ 
9-го  ребра  по  лѣвой  ахШа'рной;  прощупывается  внѣ  вздоховъ.  Перкуторш.п 
тонъ  на  правой  сторонѣ  грудной  клѣтіш,  особенно  сзади  у  нижняго  угла  ло- 
патки, иритупленъ.  Толчекъ  сердца  между  5  и  6-мъ  ребрами.  Верхняя  граница 
сердечной  тупости  нодъ  3-мъ  ребромъ,  правая— на  5  сьга.  вправо  отъ  Ипіа 
тесііапа,  лѣвая  на  1У2  сіт.  не  доходнтъ  до  лѣвой  сосковой.  Въ  лѣвой  половин I. 
грудной  клѣтки  повсюду  везикулярное  дыханіе;  въ  правой  дыхательные  шумы 
ослаблены;  у  нижняго  угла  лопатки  при  снокойиомъ  дыханін  короткій  слабый 
вздохъ  и  рѣзкіи  выдохъ;  при  усиленных!,  вздохахъ  субкреинтирующіе  хрниы. 
АД  арісет  согсііз  первый  шумъ,  второй  точъ;  нодпимаясь  вверхъ  и  вправо, 
шумъ  слабѣетъ,  выступаехъ  первый  тонъ.  Акцсптъ  па  агіег.  риітопаііз.  Болѣз- 
ненпость  при  давленіи  іп  зсгоЬісиІо  сопііз.  Асцнтъ.  Голени  слегка  отечны. 
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Діагнозъ:  іпзийтс.  ѵаіѵ.  Ьісиврігіаііз. 

Назначено  5  стакановъ  молока  и  4  яйца  въ  смятку  на  суткп. 

9  II  82;  Д.  38;  вѣсъ  тѣла  49700  %гт.;  окружность  живота  по  пупочной 
лішін'  85  сіт.;  темпер,  у.  36,5;  вечер.  37,0  с;  мочи  500  с.  сш.;  уд.  в.  1,023; 
мочев.  18,5  кип.;  въ  мочѣ  слѣды  бѣлка. 

10.  П.  84;  Д.  38;  вѣсъ  тѣла  50000  кгш.;  т.  у.  =  36,6;  в.  36,8;  мочи  400  с. 
сіт.;  у.  в.  1,020;  мочев.  14,8  йгт.;  хлоридовъ  1,88  кгт.;  фосфатовъ  1,08  кгт.; 
желчныхъ  нигментовъ  въ  мочѣ  нѣтъ. 

11.  П.  84;  Д.  30;  вѣсъ  тѣда  50500  кгт.;  т.  у.  =  36,8;  в.  37,0;  окружи,  живота 
86Ѵ.  сіт.;  мочи  1000;  уд.  в.  1,014;  мочевины  23  %гт.  Въ  мочѣ  бѣлокъ. 

12.  П.  84;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  51200  дгт.;  теми.  у.  36,7";  в.  36,9°;  мочи  1200 
с  сіт.;  уд.  в.  1,012;  мочевины  22,8  кгт. 

13.  П.  82;  Д.  26;  вѣсъ  тѣла  50700  §гт.;  тем.  у.  36,8°;  веч.  37,0°;  окружность 
живота  86  сіга.;  мочи  1200  с.  сіт.;  уд.  в.  1,010,  мочев.  18,72  кгт.  Объективно 
все  остальное  іп  зіаіи  сріо. 

14.  П.  80;  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  50600  йгга.;  т.  у.  37,0°;  в.  37,2°;  мочи  900  с. 
сіт.;  уд.  в.  1,014;  мочев.  18,9  кгт. 

15.  П.  78;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  50700  кгт.;  т.  у.. 36,8";  в.  37,0°;  мочи  1000  с. 
сіт.;  уд.  в.  1,015;  мочев.  19,4  кгт.  Жалуется  на  одышку. 

16.  П.  72;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  50600  кгт.;  т.  у.  36,8^  в.  37,0°;  мочи  1700  с 
сіні.;  уд.  в.  1,011  мочев.  23,8  кіпх. 

17.  II.  84;  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  50600  вгпц  т.  у.  36,8°;  в.  37,0°;  окружность 
живота  85  сіга.;  мочи  1600  с.  сіт.;  уд.  в.  1,009;  мочев.  24,0  §гт. 

18.  П.  84;  Д.  38;  вѣсъ  тѣла  51200  кгт.;  т.  у.  36,5°;  в.  36,8°;  мочи  1500  с. 
сіт.;  уд.  в.  1,010;  мочев.  25,0  кгт-  Головная  боль. 

19.  П.  90;  Д.  34;  вѣсъ  тѣла  51000  к™.;  т.  у.  37,0°;  вечер.  37,1;  мочи  2100; 
ѵд.  в.  1,010;  мочевины  27,3  кгт. 

20.  П.  92;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  51400  кгт.;  т.  у.  36,6°;  в.  37,0°;  окружность 
живота  =  88  сын.;  мочи  1000  с.  сіт.;  уд.  в.  1,013;  мочев.  21,0  к™.  Объективно 
все  остальное  іп  зіаіи  ^ио. 

21.  П.  84  (часа  за  1'/»  до  этого  приняла  30  капель  ехіг.  Я.  Отішіеі.  гоЬ.); 
Д.  32;  вѣсъ  іѣла  52000  кгт.;  т.  у.  36,7°;  вечер.  36,9°;  мочи  1100  с.  скт.;  уд.  в. 
1,012,  мочевины  22,5  кгт. 

6г.  нынѣшияго  дня  пршінмаетъ  4  раза  въ  день  но  30  капель  ехіг.  Я. 
(тгіпсіеі.  гоЬ. 

22.  П.  90;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  52000  кгт.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,1°;  окружность 
живота  90  сЬт.;  мочи  1200  с.  сіт.;  уд.  в.  1,015;  мочев.  30.0  кгт. 

23.  П.  96;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  51300  к™.;  т.  у.  37,0;  в.  37,1°;  мочи  ТООс.стлп.; 
уд.  в.  1,014;  мочев.  11,9  кгт.  Воды  выниваетъ  меньше  нрежияго  стакановъ 
на  6.  Ночью  чувствовала  затрудненіе  дыханія;  дыханіе  было  свистящее  и  съ 
хрипами.  Поперечинкъ  сердца  немного  шире  прежняго,  остальное  объективно 
въ  томъ  же  положенін. 

24.  П.  96:  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  51200  кгт.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,0°;  окружность 
живота  88  сіт.;  мочи  700  с.  сіт.;  уд.  в.  1,015;  мочев.  14,7  кгт.  Жалуется  на 
боль  въ  груди  ноющаго  характера.  Перкуторно  ничего  поваго.  Въ  лѣвой  иоло- 
кігнѣ  грудной  клѣткн  спереди  и  вверхз'  сонориые  хрипы  высокаго  калибра, 
появляющееся  особенно  послѣ  кашля  и  скоро  нсчезающіе.  Тошнота  ст.  утра; 
разъ  вырвало  небольшим!,  количеством'!,  слизи. 

25.  П.  90;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  50700  кгт.;  т.  у.  36,9°;  в.  37,0°;  мочи  500  с. 
сіш.;  уд.  в.  1,021,  мочевішы  14,8  к™. 

26.  П.  90;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  51300  к™і.;  т.  у.  37,0°;  в.  37,1°;  окружность 
живота  88  сіт.;  мочи  600  с.  сіт.;  уд.  в.  1,019;  мочев.  19,2  кгт. 

27.  и.  80;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  51400  кгт.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,0»;  мочи  700  с.  сѣт.; 
УД-  в.  1,017;  мочев.  22,61  кгт. 

28.  П.  78;  Д.  24;  вѣсъ  тѣла  52400  кгт.;  т.  у.  36,7°;  в.  36,9";  окружность 
живота  88  сіш.;  мочи  600  с.  сглп.;  уд.  в.  1,020;  мочев.  18,6  кгт. 
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Ѵш.  П.  86;  Д.  32;  вѣсі.  тѣла  53800  дгга.;  т.  у.  36,8°;  в.  37.0";  моча  собрана 
не  вся;  уд.  в.  1,020;  мочевины  2,9'У0. 

2.  П.  80;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  54100  дгт.;  т.  у.  36,8;  в.  37,0;  окружность  жи- 
вота 90  сіш.  Сердцебіеній  и  болей  въ  стороаѣ  сердца,  на  которыя  были  жалобы 
раньше,  нѣтъ  совершенно.  Больную  не  слабило  два  дня;  показались  геморрои- 
дальный шишки,  который,  но  словамъ  больной,  въ  теченіе  настоящаго  заболѣ- 
ванія  иногда  показывались  и  раньше.  Частый  нозывъ  на  мочеиспусканіе  и 
испражненіе;  мочу  теряетъ  всю.  Назначено  принять  двѣ  столовыхъ  ложки 
шіиз.  согіех  Кпапт.  Ггап§и1.  (е.  р.),  послѣ  чего  больную  прослабило. 
Ехіг.  Я.  бгіпсіеі.  гоішзі.  отмѣненъ;  съ  нынѣшняго  дня  принимаете  по  столовой 
ложкѣ  4  раза  въ  день  іпіиз.  пегЬ.  Асіопіз.  ѵегпаі.  (е.  Р-)- 

3.  П.  84.  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  53800  §пн;  т.  у.  36,7°;  в.  36,8°;  моча  собрана 
не  вся;  уд.  в.  1,013;  мочевины  1,9°/0. 

4.  П.  84;  Д.  26;  вѣсъ  тѣла=54900  §гт.;  темп.  у.  36,7°;  в.  37,0°;  окружность 
живота  92'/а  сіт.;  мочи  1300  с.  сип.;  уд.  в.  1,009;  мочев.  16,9  (?гт. 

5.  П.  74;  Д.  26;  вѣсъ  тѣла  55200  §пп;  темп.  у.  36,5°;  в.  36,8°;  мочн  1300  с. 
сип.;  уд.  в.  1,011,  мочевины  18,85  §гпі. 

6.  П.  74;  Д.  24;  вѣсъ  тѣла  56000  егт.;  т.  у.  36,7°;  в.  37,0°;  окружность  жи- 
вота 95  сип.;  мочи  1000  с.  сип.;  уд.  в.  1,010;  мочев.  12,2  §гт. 

7.  П.  74;  Д.  26;  вѣсъ  тѣла  55500  8™.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,0°;  мочп  1100  с. 
сіт.;  уд.  в.  1,009;  мочев.  12,1  §гт. 

8.  П.  76;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  55700  §гт.;  т.  у.  36,8°,  в.  37,0°;  окружность  жи- 
вота 95  сип.;  мочи  700  с.  сип.;  уд.  в.  1,015. 

9.  П.  78,  слабый;  Д.  26;  вѣсъ  тѣла  55200  §гш.;  т.  у.  36,7°,  в.  36,9°;  мочи 
1000  с.  сип.;  уд.  в.  1,010;  мочев.  13,2  дгт.  Жалуется  на  тошноту. 

Іпіизит  Ь.  Айопіз  Ѵегпаііз  отмѣненъ  и  назначено  принимать  ехи\  Я. 
ОгинМ.  гоЬ.  по  40  капель  4  раза  въ  день. 

10.  Вѣсъ  тѣла  =  54800  §гт.;  т.  у.  36,7°;  в.  36,8°.  Окружность  живота  93 
сіт.;  мочи  800  с.  сип.;  у.  в.  1,011. 

11.  П.  72;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  =  55600  §гт.;  т.  у.  36,6°;  в.  36,9°,  мочи  600  с. 
сип.;  уд.  в.  1,017;  мочевины  16,2  §гт. 

12.  П.  72.  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  56100  §гт.;  т.  у.  36,7°;  в.  36,8°;  окружность 
живота  95  сіт.  Жалуется  на  слабость  п  тяжесть  жпвота.  При  выслушиваніи 
грудной  клѣтки  замѣчены  сзади  слѣва  ослабленные  дыхательные  шумы,  съ  вы- 
дыхомъ  неопредѣленнаго  характера;  тутъ  же  у  нижняго  угла  лопатки  субкре- 
пптирующіе  хрипы.  Мочи  1000;  уд.  в.  1,014. 

13.  П.  72;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  56500  §гш.;  т.  у.  36,6°;  в.  36,9°;  мочи  900  с 
сип.;  уд.  в.  1,013;  назначено  принимать  іпіиз.  Айопіз  Ѵегйаі.  по  столовой  ложкѣ 
4  раза  въ  день. 

14.  П.  76;  Д.  36;  пульсъ  слабъ.  Вѣсъ  тѣла  56600  §гт.  Т.  у.  36,7°;  в.  36,8°; 
окружность  живота  94  сип.  Въ  правой  половинѣ  грудной  клѣткп  спереди  ды- 
ханіе  жестко,  сзади  дыхательные  шумы  ослаблены;  сзади  и  внизу  при  глубо- 
кихъ  вздохахъ  слышны  субкреіштирующіе  хрипы.  Мочи  700,  уд.  в.  1,012.  На- 
значено прибавлять  къ  каждой  ложкѣ  іпіиз.  Айопіз  Ѵегпаі.  по  20  капель  ехіг. 
ІЪ  Сггіпсіеі.  гоЪизІ. 

15.  П.  103;  Д.  48;  пульсъ  слабъ.  Ночью  часа  въ  2  былъ  приступъ  удушья, 
продолжявшійся  около  двухъ  часовъ.  Дыхапіе  и  во  время  приступа  было  сви- 
стящее, такое  же  оно  и  теперь  (часовъ  въ  10  утра).  Объективно:  справа  не- 
постоянные сонорные  хрипы;  справа  и  сзади  дыхательиые  шумы  ослаблены; 
слѣва  у  нижняго  угла  лопатки  выдыхъ  п  субкренитирующіс  хрипы.  Вѣсъ 
гЬла=56500  дгт.  Т.  у.  37,5°;  в.  37,6°;  мочн  1500;  уд.  в.  1,013. 

16.  II.  64;  Д.  36;  вѣсъ  тѣла  55500  егш.;  т.  у.  37,0°;  в.  37,1°;  окружность 
живота  94  сіт.;  мочи  1700;  уд.  в.  1,010. 

17.  П.  64;  Д.  32.  Пульсъ  слабъ,  неровснъ.  Вѣсъ  тѣла  55ікЮ  дгга.  У- оЬ,8  ; 
в.  37,0°;  мочн'  1000  с  сип.;  уд.  в.  1,010. 
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18.  П.  72;  Д.  36.  Пульсъ  олабъ;  вѣсъ  тѣла  54500  %тт.\  т.  у.  36,7°;  в.  37,2°; 
окружность  живота  92  сип.;  мочи  1200;  уд.  в.  1,012. 

19.  П.  72;  Д.  32;  пульсъ  спльнѣе  прежняго;  вѣсъ  тѣла  54500  &га.;  т.  у. 
37,0°;  в.  37,1°;  мочи  1200  с.  сіга.;  уд.  в.  1,011. 

20.  П.  72;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  53800  &гт.;  т.  у.  36,9°;  в.  37,0°;  окружность 
живота  93  сип.;  мочи  1600  с.  сип.;  уд.  в.  1,011. 

21.  И.  72;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  53200  дгтп.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,1°;  чувствуетъ  себя 
лучше:  и  силъ  больше  и  дышать  легче. 

22.  П.  72;  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  52800  §гт.;  т.  у.  36,6;  в.  36,8;  окружность  жи- 
вота 90  сип.;  мочи  1900  с.  сіт.:  уд.  в.  1,008. 

23.  П.  72;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  51600  §гт.;  х.  у.  36,6°;  в.  36,8П;  мочи  1700  с. 
с*т.;  уд.  в.  1,009. 

24.  Вѣсъ  тѣла  50800  ?гт.;  т.  у.  36,7°;  в.  36,8°.  Окружность  живота 
87  сип. 

25.  П.  80;  вѣсъ  тѣла  50600  §гт.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,0. 

26.  В.  84;  Д.  26;  вѣсъ  тѣла  50100  §гт.;  т.  у.  36,7°;  в.  37,0°;  окружность 
живота  87  сіга.;  мочи  1000;  уд.  в.  1,010. 

27.  Б.  80;  Д.  28;  вѣсъ  тѣла  49800  ртл.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,0°;  мочи  1100; 
уд.  в.  1,018. 

28.  П.  112;  Д.  36;  дыханіе  глубокое;  выдыхъ  со  свистомъ.  Въ  легкихъ  по- 
всюду при  выдыхѣ  сонорные  хрипы  высокаго  тона.  Лицо  красновато.  Вѣсъ 
тѣла  49200  ^пп.;  т.  у.  36,7°;  в.  37,0°;  окружность  живота  83  сіш.;  мочи  1100 
с.  сип ;  уд.  в.  1,016. 

29.  Вѣсъ  тѣла  48100  ртп.;  т.  у.  36,7°;  в.  37,1°. 

30.  П.  88;  Д.  30;  вѣсъ  тѣла  47800  §гт.  Т.  у.  36,8°;  в.  37,6°;  окружность 
живота  81  сип.  Справа  въ  легкомъ  повсюду  выдыхъ;  сзади— съ  характеромъ, 
приближающимся  къ  бронхіальному;  у  нижняго  угла  лопатки  и  справа  и  слѣва 
субкрепнтируюшде  хрипы.  Мочи  500  с.  сип;  уд.  в.  1,020. 

31.  П.  84;  Д.  32;  вѣсъ  тѣла  48200  дгт.;  т.  у.  36,8";  в.  37,0°;  вчера  днемъ 
былъ  прпступъ  удушья;  лицо  во  время  приступа  было  синевато,  дыханіе  глу- 
бокое, выдыхъ  свнстящій,  продолжительный.  Пульсъ  былъ  108,  слабый;  аускульта- 
тивно  выдыхъ  но  всей  праной  сторонѣ  грудной  клѣтки  и  сонорные  хрипы  но 
временамъ  ири  выдыхѣ.  Мочи  300  с.  сил.;  уд.  в.  1,021. 

Ѵіѵ.  П.  84;  Д.  28;  пульсъ  сильный,  равномѣрный.  Больная  чуствуетъ  не- 
большое затрудненіе  дыханія.  Вѣсъ  тѣла  47800  ётт.;  т.  у.  36,7°;  в.  37,0°;  окруж- 
ность живота  82  сіга.;  мочи  1000  с.  сип.;  уд.  в.  1,015. 

2.  и.  80;  Д.  24;  вѣсъ  тѣла  47600  §пп.;  т.  у.  36,7°;  в.  37,1°;  мочи  1100;  уд. 
в.  1,013.  Чустнуетъ  себя  прекрасно.  Ехіг.  П.  Ѳгіпйеі.  гоЬизІ.  отмѣненъ;  остав- 
ленъ  одинъ  іпгив.  Асіопіз  Ѵегпаііз. 

3.  П.  72;  Д.  24;  вѣсъ  тѣла  48100  §гт.;  т.  у.  36,5°;  в.  37,0°;  окружность 
живота  82  сип.;  мочи  1200  с.  сип.;  уд.  в.  1,015. 

4.  П.  64;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  48400  впп.;  т>  у.  Зб,8°;в.  37,4°;  мочи  1100  с.  сип.; 
уд.  в.  1,017. 

5.  П.  68;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  48800  дгга.;  т.  у.  37,0°;  в.  37,2°;  окружность 
живота  83  сип;  мочи  1000  с.  сип.;  уд.  в.  1,017. 

6.  П.  72;  Д.  22;  вѣсъ  тѣла  48700  §гтп.;  т.  у.  36,8°;  в.  37,1°. 

7.  Б.  64;  Д.  24;  вѣсъ  тѣла  48800  дгт.;  т.  у.  36,6°;  в.  36,9°;  окружность 
живота  84  сіш.;  мочи  1400  с.  сіпл.;  уд.  в.  1,015. 

8.  Б.  52;  сильный,  ровный.  Ночью  былъ  нриступъ  удушья;  теперь  же 
(11  ч.  утра)  чувствуетъ  себл  хорошо.  Пѣсъ  тѣла  48900  %гт.\  т.  у.  36,8°;  в. 
37,1°;  мочи  1200  с.  сіт.;  уд.  в.  1,016. 

9.  Больная  выиншпастся.  Боперечннкъ  сердца  по  прежнему  шире  пор- 
мальнаго;  печень  и  селезенка  въ  тѣхъ  же  размѣрахъ;  въ  легкихъ  выдыхъ  и 
по  временамъ  сонорные  хрины. 
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Пульсъ  въ  | 
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Число  дыхап. ' 
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  І.ІП  1  

_  .  '■  _  '^1*' ' 

аир. 

1 

47800 

1000 

1,015 

82 

84 

28 

2 

471Ю0 

1100 

1,013 

80 

24 

Іпгиз.  Айошз  ѵвгпаііз. 

О 

6 

1,015 

82 

72 

24 

4 

48400 

1100 

1,015 

64 

22 

48800 

1000 

1,017 

83 

68 

22 
22 

6 

46700 

72 

7 

48800 

1400 

1,015 

84 

64 

24 

8 

48900 

1200 

1,016 

52 

КВ.  Эта  исторія  болѣзви  интересна  въ  томъ  отношеніи,  что  ѵл,  данпомъ 
случаѣ  улучшеиія  не  получалось  ни  отъ  назначенія  одного  ехгг.  ШЫ.  (тгіпсіеі. 
гоЪиз*.,  ни  одного  іпіиз.  Асіопіз  ѵегпаііз,  но  оно  получилось  при  однонремен- 
номъ  назначенііі  обоихъ  этихь  средствъ. 


Случай  4. 

Дора  В— нъ,  дѣвица  25  лѣтъ,  ученица  консерваторіи;  поступила  въ  кли- 
нику 26  ноября  1884  года,  ст,  жалобой  на  одышку  и  сердцебіеніе.  Въ  августѣ 
1883  года  послѣ  купанья  въ  періодъ  тепзітиа  захворала  перпметритомъ  — 
боли  внизу  живота,  лихорадка,  тепзігиа  продолжались  2  недѣли,  лежала  въ 
постели.  Въ  февралѣ  1884  года  тотчасъ  послѣ  смерти  отца  (умершаго  на  49 
году  жизни  отъ  чахотки)  явился  зудъ  въ  кожѣ  и  высыпала  крапивная  сыпь. 
Сыпь  эта,  появлявшаяся  по  ночамъ,  сначала  сопровождалась  знобомъ  и  жа- 
ромъ,  потомъ  стала  появляться  безъ  нихъ;  кромѣ  того,  въ  это  же  время  уси- 
лились сердцебіенія,  который  бывали  и  раньше.  Въ  ноловинѣ  августа  1884  г. 
въ  первый  разъ  стала  вамѣчать  у  себя  увеличеніе  шеи  и  развитіе  зоба;  съ 
этого  же  времени  появилась  одышка,  которая  сначала  была  только  прнходьбѣ, 
нодъемѣ  на  лѣстницу  и  тяжелой  физической  работѣ,  но  теперь  уже  н  есколько 
недѣль,  какъ  сдѣлалась  постоянною.  Въ  августѣ  же  замѣтила,  что  глаза,  и 
особенно  правый,  стали  выпуклѣе  прежняго.  Въ  настоящее  время  силы  зна- 
чительно меньше  прежняго,  потливость,  плохой  сонъ;  по  ночамъ  зудъ  въ  тѣлѣ, 
сыпь,  нотъ,  частые  позывы  на  мочеиспусканіе.  Аппетитъ  хорошъ;  часто  бы- 
ваютъ  поносы;  постоянная  жажда.  За  время  болѣзнн  сильно  похудѣла.  Голов- 
ина боли  не  сильны,  развились  во  время  болѣзни.  Раздражительность;  часто 
илачетъ.  Память  слегка  ослабѣла.  Въ  молодыхъ  ,годахъ  перенесла  корь  и  ко- 
клюшъ;  затѣмъ  до  выгаеупомянутаго  периметрита  была  совсѣмъ  здорова,  только 
иногда  бывала  боль  въ  горлѣ  съ  лихорадочпыми  цифрами,  доходившими  до 
40°  С— боль  и  лихорадка  держались  обыкновенно  дня  2 — 3.  Въ  маѣ  этого  года 
(1884)  перенесла  большое  горе. 

Объективно:  испуганное  лицо,  выпяченные  глаза,  зобъ,  развитый  по  пре- 
имуществу съ  правой  стороны;  на  ощупь  правая  долька  и  плотнѣе  лѣвой. 
Пульсъ  въ  сонныхъ  артсріяхъ  156  въ  минуту  (при  больпюмъ  волненіи  боль- 
ной); разница  въ  пульсаціп  аггег.  саготлйез  и  гайіаіез  не  очень  рѣзка;  пи  пе- 
ребоевъ,  ни  аритміи  не  замѣчается;  по  силѣ  волны  тоже  равномѣрпы;  утромъ 
же  при  іі  іс.іѣдовянін  была  и  аритмія,  и  неравномѣрпость  ударовъ  ио  силѣ. 
Ощущеній  жужжанія  зобъ  не  даетъ.  Частый  и  равномѣриой  силы  сердечный 
толчекъ  ощутимъ  влѣво  отъ  соска,  также  вправо  отъ  него,  и  даже  въ  под- 
ложечной впадинѣ;  нанболѣе  счпенъ  между  5  и  6  ребрами  слегка  вправо  отъ 
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соска  (лѣваго).  Толчект.  довольно  силенъ — вся  сердечная  область  ритмично 
пульсирует!,  при  каждой  снстолѣ.  По  лѣвой  парастернальной  линіи  рѣзкое 
притупленіе  това  уже  тотчасъ  подъ  ключицей;  абсолютная  же  тупость  по  па- 
растернальной лѣвой  съ  3-го  ребра;  поперечно  на  I1/»  сип.  вправо  огь  Ііпіа 
тейіапа,  влѣво  вплотную  до  Ііиіа  татшііагіз,  книзу  оканчивается  между  5  и 
6  ребрами.  Печень  по  сосковой  ливіп  (правой)  между  5  и  6  ребрами,  под- 
вижна; по  подмышечной  съ  7-го  ребра.  Перкуторно  печень  по  сосковой  линіи 
не  выдается  изъ-за  края  ложныхъ  реберт..  Селезенка  съ  7-го  ребра,  размѣры 
ея  маскируются  тимпанитомъ.  Незначительное  уменьшеніе  звучности  нальвой 
лопаткѣ.  Кожа,  во  все  время  нзслѣдованія,  покрывается  потом  ь.  Ао"  арісет 
соічііз  ясный  шумъ,  коротенькій,  кверху  исчезающш;  два  тона  па  агі.  риіто- 
паііз,  второй  съ  яснымъ  акцентомъ;  систолическій  шумокъ  въ  лѣвон  агі.  сагоііз, 
въ  правой  же  его  нѣтъ.  На  зобѣ  два  тона,  шумовъ  нѣтъ.  Ясное  везикулярное 
дыханіе  повсюду;  слѣва  слегка  послабѣе  и  покороче,  чѣмъ  справа.  Послѣ  глу- 
бокихъ  вздоховъ  прптупленіе  по  лѣвой  парастернальной  линіи  уменьшилось. 
Справа  ясно  подвижная  почка  высокаго  стоянія,  болѣзненваа  при  давленіи; 
ни  печень,  ни  селезенка  не  прощупываются.  На  лѣвой  ногѣ  стоптъ  и  съ  за- 
крытыми, и  съ  открытыми  глазами  тверже,  чѣмъ  на  правой.  Силы  въ  рукахъ 
почти  никакой;  въ  лѣвой  ея  все-таки  больше,  чѣмъ  въ  правой.  Правое  глазное 
яблоко  выдается  наружу  больше  лѣваго.  Температура  (подъ  мышкой)  утромъ 
37,0°  С,  вечеромъ  37,1°.— Вечеромъ  пульсъ  быль  128  разъ  въ  минуту. 
Діагнозъ:  МогЬиз  ВазесІо\ѵіі. 

*7/хі.  Въ  первую  четверть  минуты  было  насчитано  28  пульсовыхъ  волпъ, 
въ  слѣдующую  26;  то  же  самое  число  оказывалось  и  при  слѣдующпхъ  неодно- 
кратныхъ  счетахъ.  Послѣ  нѣсколькнхъ  шаговъ  по  комнатѣ  пульсъ  поднялся 
съ  104  до  112  въ  минуту,  но  держался  на  этой  цифрѣ  недолго  и  снова  спу- 
стился до  104.  Окружность  шеи  посрединѣ  зоба^ЗЗ  сын.;  вѣсъ  тѣла=45100  §гал.; 
темп.  у.=:36,80;  веч.  37,0°.  Мочи  1400  с  сіт. 

28.  Пульсъ  при  нзслѣдованіи  студентами  былъ  120  въ  минуту,  окружность 
шеи  тогда  же=34  сын.;  при  моемъ  изслѣдованіи  спустя  нѣсколько  часовъ 
пульсъ=116  въ  минуту,  по  прежнему  ритмиченъ;  окружность  шеи  тоже=- 
34  сип.  Вѣки  отстаютъ  при  движеніи  глазнаго  яблока  вверхъ  и  внизъ.  Коли- 
чество красныхъ  кровяныхъ  шариковъ  въ  1  куб.  миллим.  крови=5 100000,  ге- 
моглобина 9°/05  отношеніе  бѣлыхъ  шариковъ  къ  краснымъ  нормально.  Зудъ  по 
ночамъ  по  прежнему;  поты  также.  Дыханіе  28  въ  минуту.  Темпер.  утр.=36,7°; 
веч.  37,0°.  Мочи  1300  с.  сіт.;  уд.  в.  1,018,  содержитъ  мочевины  28,99  еічп.; 
ничего  особеннаго  по  виду  не  представляетъ,  бѣлка  не  содержитъ. 

29.  Ночь  провела  плохо;  утромъ  чувствовала  тяжесть  въ  головѣ,  дрожаніе 
во  всемъ  тѣлѣ,  сердцебіеніе,  одышку;  сильная  потливость,  ночью  былъ  частый 
позывъ  на  мочеиспусканіе  съ  болью  во  время  самаго  акта.  Небольшое  крово- 
теченіе  изъ  носа.  Общая  разбитость  заставляетъ  больную  лежать  въ  постелѣ. 
По  временамъ  чувствуетъ  боль  въ  правомъ  боку.  Вѣсъ  тѣла=45600  §гт.  Мочи 
2800  с.  сіт.;  уд.  в.  1,014.  Мочевины  51,3  ёгш.,  хлоридовъ  18,48  §гт.  Теми, 
утр.  (въ  7  ч.)=36,7°. 

Въ  11  ч.  утра.  Пульсъ=116  въ  минуту.  Дыханіе  36  въ  мин.  Тем.  36,8 
1      дня         „       112         п  „       36      „         и  36,9 

7,       „       І2Ѳ         »  .       36      „         „  37,0 

5        п  „       142  ,        40      „  „  37,0 

7     вечера    „      130        „  „       32      „  п 

Окружность  шеи  оставалась  во  все  время=34  сіт. 

30.  Спала  часовъ  5,  не  совсѣмъ  спокойно;  утромъ  чувствуетъ  тяжесть  и 
боль  въ  головѣ,  дрожанье  въ  тѣлѣ,  одышку,  ссрдцебіеніе;  мочеиспускаше  рѣже, 
безъ  болей.  Темпер.  утр.=36,7°;  вечер.  37,0°.  Мочи  2600;  уд.  в.  1,014. 

Въ  8  ч.  утра  П.=118;  Д.  28 
10      „      П. =128;  Д.  28 
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Назначено  принимать  3  раза  въ  день  по  25  капель  ехіг.  П.  Огшсіеі.  гоЪибІ. 

12  часовъ  П.=128;  Д.=30 

2  „  П.=128;  Д.=28 
4  я  II -=140;  Д.=32 
6      „      П.=124;  Д.=30 

'/х«.  Сонъ  порядочный.  Ночью  зудъ  былъ  по  прежнему,  но  немного  слабѣе; 
появился  вдруп.  насморкъ,  іфодолжавтійся  съ  часъ.  Утромъ  одышка,  сердце- 
біеніе,  головокруженіе  по  прежнему.  Вѣсъ  тѣла=47000  &гт.  Темпер.  утр.=37,2; 
вечер.  37,1.  Мочи  3500  с.  сіт.;  уд.  в.  1,011.  Мочевины  55,1  ёгт.;  хлоридовъ 
17,5  8гт.;  фосфатовъ  3,78  &гт.  Больная  сообщила,  что  тепзігиа  не  являлись 
уже  два  мѣсяца. 

Назначепо  принимать  то  же  самое  по  25  кап.  4  раза  въ  день. 
Въ  12  ч.  дня  П.=124;  Д.=30.— Окр.  шеи=35  сіт. 
1     „      П.=118;  Д.=30.— Окр.  шеи=34  сіт. 
3     „      П.=126;  Д.=32 
6     „      П.=116;  Д.=36 

2.  Сонъ  былъ  хорошій;  головокруженіе,  одышка,  сердцебіеніе,  потливость 
и  раздражительность  меньше  прежняго.  Темпер,  утр.  36,8;  вечер.  37,5.  Мочи 
2000  с.  сіт.;  уд.  в.  1,016;  мочевины  34,0  §гт. 

3.  Спала  хорошо.  Чувствуетъ  себя  гораздо  лучше.  Потливости  нѣтъ,  раз- 
дражительность меньше.  Вѣсъ  тѣла=47700  §гга.  Темпер.  утр.=36,7;  вечер.  37,3. 
Мочи  2000  с.  сип.,  уд.  в.  1,015,  мочев.  36,8  &гт. 

Въ  9  ч.  утра  П.=114;  Д.=32 

11  „  П.=112 

12  „      П.=120;  Д.=32.  — Окр.  шеи=35  сіт. 
Назначено  принять  остальные  два  раза  по  30  капель. 

Въ  2  часа  П. =112 

3  „  П.=118;  Д.=30 
6    я     П.=114;  Д.=30 

4.  Спала  плохо.  Ночью  зудъ,  утромъ  сердцебіеніе,  головная  боль.  Темпер. 
утр.=36,8;  вечер.=37,0. 

Назначено  принимать  по  30  капель  4  раза  въ  день.  Мочи  2900  с.  сіт. 
уд.  в.  1,011;  мочевины  39,44  дпп.,  хлоридовъ  14,5  §гт.,  фосфатовъ  3,07  ^га*- 

Въ  10  ч.  утра  П. =112;  Д.=30 

3  ч.  дня  П.^112;  Д.=30 
6  ч.  дня   П.=100;  Д.=28 

5.  Сонъ  гораздо  лучше,  ііодъ  утро  ознобъ,  потливость,  лихорадочное  со- 
стоите, болѣзненность  то  тутъ,то  тамъ;  поносъ.  Вѣсъ  тѣла=47800  §гт.  Темпер. 
утр.=37,2;  вечер.  37,0.  Мочи  1500,  уд.  в.  1,012.  Мочевины  25,5  §гш. 

Въ  9  час.  утра  П.  =  112,  Д.  =  30. 
„  12  „  дня  П.  =  120,  Д.  =  30. 
„  3  „  „П.  -  118,  Д.  =  28. 
„    6   „      „     П.  =  112,  Д.  =  28. 

6)  Сонъ  хорошій;  но  головныя  боли  и  сердцебіеніе  по  утрамъ  по  преж- 
нему. Поносъ.  Темп.  утр.  36,8;  веч.  38,2.  Мочи  1500,  уд.  в.  1,012;  мочевины 
27,9  ёгга. 

Въ  10  час.  утра  П.  =  100,  Д.  =  28. 
„    2   „    дня  П.  =  112,  Д.  =  28. 
„    4   „      „     П.  =  120,  Д.  =  30. 
ііъ  виду  поноса  ехіг.  П.  Огіпсіеі.  гоЬ.  отмѣнень  и  назпачено  Ма§І8Іегіі 
ВшшШп  вг.  V,  Ехіг.  оріі  а^иозі  дг.  уі  раза  2-3  въ  день. 

7)  Сонъ  былъ  очень  плохой.  Утромъ  (въ  7  ч.).  Темпер.  =  36,8.  Больной 
пришлось  поволноваться;  пульсъ  въ  это  время  достнгъ  140  въ  минуту,  Д  30- 
вскорѣ  за  волнешемъ  явилось  сердцебіеніе,  головная  боль  и  одышка.  Мочи 

УД,  в.  1,011,  мочевины  33,6  цгт.  Вѣсъ  тѣла  =  47200  ягш. 
Въ  11  ч.  утра  ІІ.=128  въ  минуту,  къ  полудню  развилось  лихорадочное 
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состояніе,  потливость.  Температура  въ  2  ч.  дня=38,3.  Поносъ.  Ііолѣзненпость 
при  иалытаціи  живота  подъ  ложечкой  и  внизу  живота.  Тошнота.  Въ  3  ч.  дня 
11. =132,  Д.=40  въ  минуту. 

8)  Чувствуетъ  себя  лучше;  произвольная  боль  въ  животѣ  меньше;  поносъ 
прекратился  со  вчерашняго  дня.  Давленіе  внизу  живота  и  въ  подреберьяхъ 
болѣзненно.  Печень  изъ-за  края  реберъ  не  выдается;  селезенка  перкуторно 
съ  верхняго  края  8-го  ребра.  Темп.  утр.=37,6;  вечер.  Я7,7;  мочи  1700  с,  сіш.; 
уд.  в.  1,014.  Мочевины  27,2  дгга.  Въ  11,5  ч.  утра  П  — 118.  Приняла  въ  это 
время  30  капель  ехіг.  Г1.  бтіпсіеі.  гоЬ. 

Въ  1,5  ч.  дня  П.=112.  Назначено  принять  въ  теченіе  дня  еще  2  раза  но 
30  каиель  ех(;г.  й.  Отіпйеі.  гоішйі. 

9)  Ночь  спала  плохо;  больная  плачетъ.  П.=120.  Жалуется  на  зудъ  въ  тѣлі. 
Оказалось,  что  вчера  назначенное  лекарство  не  принимала;  ехіг.  іі  Отіпйеі. 
гоЬ.  отмѣненъ.  Мочи  1100  с.  сіга.,  уд.  в.  1,017,  мочев.  23,1  цпл.  Вѣсъ  тѣла  = 
47600  §гга.  Темпер.  утр.=36,7;  вечер.  37,0. 

.Приняла  на  ночь  тепловатую  ванну  п  30  капель  ехіг.  й.  бгіпйеі.  гоЬи§1. 

10)  Спала  прекрасно;  одышки  и  сердцебіеній  нѣтъ  (больная  вчера  на  иочь 
кромѣ  назначеннаго  приняла  еще  10  дпі.  КаШ  Ьгошаі.).  Темпер:  утр.=36,8°; 
вечер.  36,9°.  Мочи  1800  с.  сіт.,  уд.  в.  1,008,  мочев.  22,36  §гт.  П.=116  въ  ми- 
нуту, Д.=24;  окружн.  шеи=34  сіт. 

Назначено  принимать  по  15  капель  три  раза  въ  день  ііпсіиг.  Сонѵаііаг. 
Маіаі. 

11)  Сонъ  тревожный;  зудъ,  одышка  и  сердцебіеніе.  П.=112;  Д.=28.  бѣсъ 
тѣла=47000  §ѵт.  Темпер.  утр.=3,7,  веч.  37,0.  Мочи  1300;  уд.  в.  1,007;  моче- 
вины 14,56  §гт. 

12)  Сердцебіеніе  и  одышка;  сильная  жажда.  П.  =112.  Темпер,  утр.^36,7; 
веч.  36,9°.  Мочи  2100;  уд.  в.  1,009,  мочевины  24,15  §гга.,  хлоридовъ  8,4  §гт. 

13)  Сонъ  хоротій.  Головная  боль,  одышка,  сердцебіеніе  и  потливость 
меньше.  На  правой  ногѣ  стоить  по  прежнему  нетвердо  и  съ  открытыми  и  съ 
закрытыми  глазами,  хотя  немного  крѣпче  прежняго.  11=116,  Д.=28.  Вѣсъ 
тѣла=46800  §гт.  Температ.  утр.  36,7;  вечер.  37,0.  Мочи  1900  с.  сідц  уд.  в. 
1,010;  мочев.  20,2  §гга. 

14)  Одышки  нѣтъ;  потливость  и  сердцебіеніе  по  прежнему.  Жалуется  на 
слабость.  П.=120,  Д.=28.  Темпер,  утр.  36,7;  веч.  36,9°.  Мочи  1700  с.  сип., 
уд.  в.  1,011,  мочев.  26,86  §гга. 

15)  Одышка,  потливость,  сердцебіеніе,  зудъ  сильнѣе  прежняго;  слабость. 
П.=122,  Д  — 28.  Вѣсъ  тѣла=46500  дгт.;  темп.  утр.  37,0,  вечер.  37,4°.  Мочп 
1500  с.  сіга.,  уд.  в.  1,008,  мочев.  15,3  §гт. 

Назначено  принимать  то  же  самое  по  20  капель,  4  раза  въ  день. 

16)  Ночь  спала  плохо;  сердцебіенія  пѣтъ;  одышка  п  зудъ  по  прежнему.  П. 
=116,  Д.=28.  Темп.  у.=36,7,  в.=37,1°;  мочи  1600;  уд.  в.  1,010;  мочев.  19,2 
§гт . ;  хлоридовъ  5,4  §гт. 

17)  Ночь  спала  хорошо.  Сердцебіеніе  и  одышка  по  прежнему.  П.— 112;  Д. 
=28.  Вѣсъ  тѣла  46600  ртн.  Темп.  утр.  36,9,  вечер.  36,7. 

18)  Темп.  утр.  36,7,  вечер.  37,0;  П.=116;  Д.  =26;  мочи  1500  с.  сіпц  уд.  в. 
1,008,  мочев.  22,5  ртп.,  хлорид.  4,5  §гт. 

19)  Ночь  не  спала;  ночью  былъ  поносъ;  слабило  8  разъ  жидко.  Слабость, 
головная  боль,  сердцебіеніе,  одышка.  П.=114;  Д.=28.  Вѣсъ  тѣла  46100  ртн. 
Темпер,  утр.  37,0;  вечер.  37,1";  мочи  1200  с.  сип.,  уд.  в.  1,010. 

21)  П .= 112,  Д.=26;  окружи.  шеп=34  сіт.  Вѣсъ  тѣла=46000  ргга.  Темп. 
утр.=36,8,  вечер.  37,0.  Мочи  1500  с.  сіта.;  уд.  в.  1,011,  мочев.  24,0  дпп.;  хло- 
ридовъ 6,0  §гт.  Назначено  принимать  ехіг.  Я.  Огіпйеі.  гоЬ.  по  30  капель  3 
раза  въ  день. 

22)  Ночь  спала  плохо;  былъ  зудъ.  П.=104;  Д.=24.  Окружность  шен=35 
сіт ;  мочи  1600  с.  сіга.;  уд.  в.  1,010,  мочевины  22,4  дгт.;  хлоридовъ  8,0  &гт. 
Теми,  у —36,7,  вечер.=37,0°. 
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9Я)  Ночь  спала  плохо,  былъ  зудъ.  Сѳрдцебіенія  и  одышки  нѣгь.  Жалуется 
на  слабость.  Окружность  шеи=35  сіт.  П.=106,  Д.=24.  Вѣсъ  тѣла=46300  вгт.; 
темпер.  утр.=3б,8;  вечер.  37,1;  мочи  1500  с.  сіга. 

Назначеио  принимать  то  же  самое  по  40  капель  3  раза  въ  день. 

24)  Спала  прекрасно.  Сердцебіенія  нѣтъ.  Зудъ  и  иотлпвость  меньше.  П.= 
104;  темпер.  утр.=36,8;  вечер.  37,2. 

25)  Спала  прекрасно.  Нн  зуда,  ни  одышки,  ни  сердцебіешй,  вн  потливости 
нѣтъ;  чувствуетъ  себя  прекрасно;  енлъ  больше  прежняго.  И  съ  закрытыми,  и 
-съ  открытыми  глазами  стоить  почти  твердо  и  на  гой,  и  на  другой  ногѣ.  П.= 
100.  Темпер,  утр.  36,9.  веч.  36,8.  Вѣсъ  тѣла=46900  вгт.;  мочи  2200  с.  сіт. 

26)  Чувствуетъ  себя  прекрасно:  епптъ  хорошо,  ни  потливости,  нн  зуда,  ни 
одышки,  ни  сердцебіенія  нѣтъ. 

Ехіг.  й.  Огіпйеі.  гоЬ.  отмѣненъ. 

28)  П.=108,  Д.=22.  Пудьсъ  неровенъ— иногда  106,  иногда  102  въ  минуту. 
Жалуется  на  потливость,  сердцебіеніе  и  одышку.  Темп.  утр.=37,8;  веч.  36,8; 
въ  это  время  былъ  сильный  потъ.  Мочи  900,  уд.  в.  1,011;  мочев.  15,3  вгт.: 
хлорид.  4,5  вгт.  . 

29)  П.=112,  Д.  22.  Небольшая  потливость;  зуда,  одышкп  и  сердцебіенія  нѣтъ. 
Вѣсъ  тѣла=46000  вгт.  Темп.  утр.=36,8;  веч.=36,7.  Мочи  1100  с.  сіт.,  уд.  в. 
1,015,  мочевины  20,02  вгт. 

30)  П.=П2;  Д.=22.  Зуда,  одышки  и  сердиебіенія  нѣтъ.  Чувствуетъ  себя 
хорошо.  Выписывается.  Темпер.  утр.=37,0°.  Мочи  1600,  уд.  в.  1,012,  мочев. 
24,0  вгт.,  хлорпдовъ  8,0  вгт. 

Случай  5. 

П.  Я— а  я.  дѣвица  18  іѣтъ.  Поступила  въ  клинику  3  декабря  1885  годасъ 
жалобой  на  сильную  боль  въ  области  сердца;  боль  иногда  распространяется  и 
на  лѣвое  плечо.  Боль  является  приступами  и  продолжается  10 — 15  минуть; 
является  въ  последнее  время  разъ  6  въ  сутки  и  прп  движеніп,  и  при  спокой- 
номъ  состояніи,  и  даже  ночью.  Одновременно  съ  болью  является  сильная  оіышка. 
Боли  эти  являются  по  временамъ  уже  года  два;  сначала  были  рѣдки.  а  по- 
-слѣдніе  5—6  мѣсяцевъ  довольно  часты.  Одновременно  съ  приступами  болей 
является  и  сердцебіеніе.  Сердцебіеніями  но  временамъ  страдаетъ  уже  ІО.тѣтъ; 
начались  они  послѣ  ушиба  груди.  Лѣть  5  тому  пазадъ  пмѣла  острый  сочленов- 
ный ревматнзмъ;  а  4  года  тому  пазадъ  корь.  Имѣла  также  острое  восиаленіе 
въ  нравомъ  легкомъ,  но  когда  именно  не  номннтъ.  Мѣсяцевъ  5  тому  назадъ 
впервые  замѣтнла  отечность  ступней;  вскорѣ  отечность  ногъ  стала  увеличи- 
ваться; отечность  клѣтчатки  доходила  до  пояса;  въ  это  же  время  сильно 
увеличился  и  животъ.  Отекало  также  и  лицо.  Отеки  прошли  только  двѣ  не- 
дЬли  тому  назадъ,  подь  вліяніемъ  лечен ія  іпіизо  алвііаііз.  Боли  же  въ  сторонѣ 
сердца  подъ  вліяніемъ  этого  леченія  нисколько  не  уменьшились. 

Въ  настоящее  время  больная  блѣдна,  губы  ціанотичны.  Димфатнческія 
железы  шепныя  и  подмышечный  не  увеличены.  Грудная  клѣтка  расширяется 
равиомѣрио  повсюду.  Д.  34  въ  минуту.  Перкуторный  тонъ  но  всей  грудной 
клѣткѣ  въ  граннцахъ  легкихъ  ясень;  границы  легкнхъ  нормальны,  исключая 
того,  что  по  лѣвой  парастерналыюй  линін  притуиленіс  тона,  довольно  рѣзкое 
уже  со  2-го  ребра,  на  3-мъ  ребрѣ  переходить  въ  абсолютно  тупой  гонъ.  Сзади 
и  справа  около  нижней  границы  легкаго  незначительное  нрнтуііленіе  перку- 
торнаго  тона;  подвижность  границы  легкаго  здѣсь  уменьшена.  Толчекъ  сердца 
разлитой:  мѣсто  наиболынаго  толчка  лежитъ  между  5  и  6-мъ  робрамв  нлі.во 
отъ  сос  ка.  Правая  граница  сердечной  тупости  лежитъ  почти  на  налецъ  вправо 
оть  Ііп.  раганіегнаіік  ііехіга;  лѣвая  на  палсцъ  влѣво  отъ  лѣвой  сосковой.  Пе- 
чень выдается  изъ-за  края  но  Ни.  таіптіііагій  нан.ца  на  3,  плотна,  прощупы- 
вается. Селезенка  перкуторно  не  увеличена  и  не  прощупывается.  Нь  животѣ 
Оодѣзненности  при  давленіи  ніл  і.  пнгдЬ.  Вь  легкнхъ  повсюду  выслушивается 
везикулярное  дыханіс,  ослабленное  сзади  справа  и  внизу  при  границѣ.  Асі 
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арісет  соггііз  выслушивается  нечистый  первый  тонъ  и  отсутствіе  2-го  топа. 
Идя  къ  мѣсту  выслушиванія  аорты,  мы  паходимъ  наростаніе  пернаго  шума, 
появленіе  и  наростаніе  втораго  шума.  Оба  шума  здѣсь  продолжительны,  дую- 
щаго  характера.  На  аП.  сагоЫЯев  только  первый  шумъ;  на  агЬ.  гайіаіез  только- 
первый  тонъ.  Риізиз  сеіег  87  въ  минуту,  аритмичный,  аритмичность  особенно 
рѣзко  выступает*  и  усиливается  при  стояніи.  Ноги  слегка  отечны;  отечность 
подкожной  клѣтчатки  доходитъ  до  пояса.  Накоплепіе  жидкости  въ  полости 
брюшины  доходить  до  '/а  разстоянія  мезкду  пупкомъ  и  зутрішіз  озз.  риЫз: 
Кашляетъ  очень  мало.  Мепвігиа  были  недѣли  двѣ  тому  назадъ;  бѣлей  нѣтъ. 
Мочи  мало;  моча  свѣтла,  прозрачна,  содержнтъ  громадное  количество  бѣлка: 
съ  азотной  кислотой  даетъ  свертки  во  всю  толщу  слоя  мочи,  при  киняченін 
съ  уксусной  кислотой  застываетъ  до  того,  что  можно  перевертывать  пробирку 
отверстіемъ  внизъ.  Бѣлокъ  состоптъ  изъ  параглобулина,  серумъ— альбумина; 
моча  содержнтъ  и  пептонъ.  Изъ  форменныхъ  элементовъ  въ  мочѣ  найдены 
только  гіалиновые  цилиндры,  эпителіальныя  клѣтки  и  очень  небольшое  количе- 
ство лимфатическпхъ  тѣлецъ.  Вѣсъ  тѣла  49300  §гт.,  I'.  у.  37,2;  в.  37,3.— Діаг- 
нозъ:  ІпзиШсіепііа  ѵаіѵ.  аогіае. 

Назначено:  Ехіг.  Яша1.  Огіпсіеі.  гоЪивг,.  по  20  капель  4  раза  въ  день. 

5.  П.  87,  аритмиченъ.  Больная  говорить,  что  нынѣшнюю  ночь  провела 
болѣе  спокойно,  чѣмъ  предыдущія;  приступы  болей  хотя  и  являлись,  и  являлись- 
даже  чаще  прежняго,  но  они  были  значительно  слабѣе  и  держались  не  больше 
2  минуть,  такъ  что  не  приходилось  прпбѣгать  къ  холоднымъ  компрессамъ  на 
область  сердца,  какъ  приходилось  это  дѣлать  до  сихъ  поръ  во  время  прпсту- 
повъ.  Д.  36  въ  минуту.  Вѣсъ  тѣла  49700  §гт.;  і.  у.  36,6,  в.  37°. 

6.  П.  92  въ  минуту,  ритмичный.  Д.  40  поверхностное.  Больная  говори тъ, 
что  настоящихъ  приступовъ  болей  въ  сторонѣ  сердца  нѣтъ;  боль  ноющаго  ха- 
рактера, очень  слабая,  держится  почти  постоянно,  но  по  временамъ  усиливается. 
Усиленіе  болей  одышкой  не  сопровождается.  Вѣсъ  тѣла  50400  §гт.;  1.  у.  36,8,. 
в.  37,2;  мочи  125  с.  сіт.,  уд.  в.  1,016;  мочев.  2,0  §гт.,  СЫогісІ.  0,437  &гт. 

7.  П.  87,  сильный,  совершенно  ритмичный.  Притупленіе  по  Ип.  рагазіегпаі. 
5Ін.  тотчасъ  ниже  2-го  ребра  стало  менѣе  замѣтно.  Ночь  провела  спокойно— 
приступовъ  болей  въ  сторонѣ  сердца  не  было.  Нынче  утромъ  былъ  одпнъ  не- 
сильный и  короткій  пристуиъ;  такіе  же  приступы  были  нѣсколько  разъ  и 
вчера.  Отечность  подкожной  клѣтчатки  немного  больше  прежняго;  въ  животѣ 
жидкость  по  прежнему.  Одышки  нѣтъ  совсѣмъ.  Приступы  болей  въ  сторонѣ 
сердца  совсѣмъ  не  сопровождаются  одышкой.  Вѣсъ  тѣла  51200  §пп.,  і.  у.  37,1т 
в.  37°;  мочи  200  с.  сип.,  уд.  в.  1,022;  мочев.  5,25  §гт.,  сЫопй.  0,77  дгт.;  бѣлку 
въ  мочѣ  немного  меньше  прежняго— при  кипяченіп  онъ  уже  не  свертывается 
во  всю  толщу  слоя  мочи.  Назначено  принимать  тоже  по  20  капель  5  разъ  въ 
день. 

8.  П.  87,  совершенно  ровный  по  ритму  и  по  силѣ;  ритмичность  сохра- 
няется и  при  стоячемъ  положеніи  больной.  Ночь  провела  спокойно.  Болей  въ 
сторонѣ  сердца  не  было  вчера  цѣлый  день,  ночь;  нѣтъ  п  теперь.  Отечность, 
ногъ  немного  больше  прежняго.  Границы  сердца  въ  прежнпхъ  ра:шѣрахъ~ 
Вчера  вечеромъ  приняла  поясную  ванну  (теплую).  Д.  30.  Мочи  65  с.  сіт. 
(моча  собрана  не  вся),  уд.  в.  1,020;  мочев.  1,495  дгт.,  сіііогій.  0,437  дгт.  Вѣсъ 
тѣла  51600  щтт.  и  у.  37,1,  в.  37,1. 

9.  П.  88  ритмичный.  Вчера  днемъ  принимала  ехіг.  Я.  Отітісі.  гоЪ.,  а  вече- 
ромъ приняла  одинъ  пріемъ  (столов,  ложку)  іпгиз.  ЬегІ).  йідііаі.  (е  &г.  ѵ.і  р.  с.  Каі- 
асеііс.  3/3  асі  соіаіиг.  Зѵ}).  Ночь  провела  довольно  плохо,  ломило  лѣвое  плечо. 
Болей  въ  сторонѣ  сердца  нѣтъ  и  не  было.  Сердце  держится  въ  тѣхъ  же 
размѣрахъ.  Отечность  подкожной  клѣтчатки  еще  немного  увеличилась.  При- 
пухлости въ  области  лѣваго  плеча  пѣтъ,  и  данленіе  здѣсь  не  болѣзненно.  Мочи 
800  с.  смп.,  уд.  в.  1,016.  Вѣсъ  тѣла  51300  §гт.;  I.  у.  36,4.  Ех*.г.  Я.  ОгіпЯеК 
гогшзі.  отмѣненъ.  Съ  пынѣпшяго  дня  нршшмастъ  іпгиз.  ІіегЬ.  (1і$і(;а1.  (е.  #г.  ѵі 
р.  сит.  Каі.  ассііс.  $/3  иа  ,|уі)  6  разъ  въ  день  по  столовой  лояскѣ. 
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Случай  6. 

Тнтъ  М— въ.  47  лѣгъ,  ремесленнпкъ.  Постуиилъ  въ  клинику  съ  жалобой 
на  одышку,  сердцебіеиіе  и  слабость.  Вся  болѣзнь  тянется  уже  лѣтъ  10;  въ  те- 
чете этого  времени  онъ  себя  чувствуетъ  то  лучше,  то  хуже.  Иослѣдніе  два 
года  приступы  сердцебіеній  стали  появляться  чаще  и  одышка  стала  сильнѣе. 
Во  временамъ  нослѣдніе  ива  года  появлялись  и  отеки  въ  ногахъ.  Сердцебіеніе 
впервые  стало  появляться  нослѣ  бывшей  сильной  ломоты  въсуставахъ.  Больше 
ничѣмъ  не  хворалъ  въ  теченін  жизни;  въ  послѣднее  время  сталъ  страдать  ге- 
морроемъ. 

Вольной  біѣденѣ;  слнзнстыя  оболочки  губъ,  десенъ  и  сопіипсііѵа  ЬиІЬі 
также  блѣдньг.  .Інмфатическія  железы  шейныя,  подмышечный  и  паховыя  сильно 
увеличены  и  плотны  на  ощупь.  Ноги  и  по  преимуществу  стуини  отечны.  Ниж- 
няя граница  нраваго  дегкаго  но  Ііп.  таттіііагіз  на  6-мъ  ребрѣ,  по  Ііп.  ахіі- 
Іагіа  сь  верхняго  края  8-го  ребра.  Верхняя  граница  сердечной  тупости  съ  3-го 
ребра,  толчекъ  сердца  между  6  и  7  ребрами  влѣво  отъ  соска.  Правая  граница 
сердечной  тупости  но  Ііп.  тесііапа,  лѣвая  на  палецъ  влѣво  огъ  1т.  таттіііаг. 
8ІПІ5ІГ.  Печепь  неркуторво  выдается  пальца  на  два  изъ-за  края  ложныхъ  ре- 
<>еръ,  край  ея  не  прощупывается.  Селезенка  перкуторно  маскирована  тнмиа- 
нитомъ,  не  прощупывается.  Дыханій  30  въ  минуту.  Правая  половина  грудной 
кіѣткн  дышетъ  слабѣе.  Спереди  повсюду  слышится  въ  легкнхъ  везикулярное 
дыханіе.  Сзади  у  нижняго  угла  обѣихъ  лопатокъ  слышится  выдыхательный 
шумь.  Тоны  сердца  аі  арісет  не  чисты;  первый  съ  яснымъ  шумомъ.  Нааортѣ 
оба  шума.  Шумъ  систолическій  вь  агі.  сагоЬісІез.  Риізиз  сеіег,  100  въ  минуту, 
съ  перебоями.  Въ  животѣ  ничего  ненормальнаго  ненайдено.  Мочи  500  с.  сип., 
уд.  в.  1,011;  мочев.  7,5  §гт.  Діагнозѵ  іпзигГ.  ѵаіѵ.  аогіае. 

3.  П.  110,  но  прежнему  изрѣдка  съ  перебоями.  Д.  28.  Ноги  по  прежнему 
■отечны.  Жалуется  на  кашель.  Мочи  800  с.  сип.,  уд.  в.  1,012;  мочев.  16,8  §гт. 

4.  Н.  96;  Д.  24.  Ночь  провелъ  хорошо;  кашель  немного  меньше.  Отекъ 
ступней  выраженъ  рѣзче;  отекъ  ногъ  доходитъ  до  колѣнъ.  Въ  животѣ  однако 
явденін  скопленія  воды  нѣтъ.  Мочи  700  с.  сіпц  уд.  в.  1,016,  мочевины  16,8  §гт. 

Назначено:  ехіг.  П.  Огіпсіеі.  гоЪ.  по  30  капель  3  раза  въ  день. 

5.  П.  86;  Д.  24.  Ночь  провелъ  хорошо.  Кашель  меньше.  Мочи  1200  с.  сіт.; 
уд  в.  1,012;  мочев.  18,96  дгт.  Назначено  принимать  тоже  но  20  капель  5 
разъ  въ  день. 

7.  П.  92;  Д.  24;  ночь  провелъ  хорошо.  Мочи  1500  с.  сип;  уд.  в.  1,012; 
мочи  25,8  ёпп.;  въ  мочѣ  слѣды  бѣлка. 

8.  П.  112;  Д.  24.  Ночь  провелъ  хорошо.  Жалуется  на  кашель.  Мочи 
1400  с.  сын.;  уд.  в.  1,010,  мочев.  19,2  дгт. 

9.  П.  120;  Д.  26;  мочи  600  с.  сіт.,  уд.  в.  1,020.  Отечность  ступней  по  преж- 
нему, немвого  не  доходитъ  до  колѣнъ.  Нульсъ  совсѣмъ  ритмиченъ. 

10.  П.  116;  Д.  28;  пульсъ  совсѣмъ  ритмиченъ.  Мочи  700  с.  скт.,  уд.  в.  1,021; 
мочевины  20,3  в""-  Отекъ  ступней  по  прежнему. 

Назначено:  Іпгиз.  Асіопіз.  Ѵегпаі. 

(е  Зз  Р-)  <3ч? 
Каііі  .іосіаіі  $з 
Каігі  ЬісагЪопісі  %г.  XV. 
по  столовой  ложкѣ  4  раза  въ  день 
и  риіѵ.  Бо\ѵегі  кг.  Щ  на  ночь. 

11.  И.  116;  Д.  30,  пульсъ  снова  стал  ь  арнтмиченъ.  Отекъ  ногъ  по  прежнему. 
Жалуется  на  то,  что  ночь  провелъ  значительно  хуже  иредыдущнхъ  —  былъ 
сильный  кашель  и  тѣспило  грудь.  Кашель  съ  мокротой;  мокрота  пѣнистая 
Мочи  600  с.  сип.,  уд.  в.  1,023;  мочевины  18,9.  дгт. 

12.  П.  108;  Д.  28.  Нульсъ  ритмиченъ.  Ночьнровелъ  хоронго.  Мочи  400  с  стт 
ТД.  в.  1,019;  мочевины  14,64  дгт. 

13.  П.  106;  Д.  28;  мочи  950  с.  сіт.;  уд.  в.  1,018;  мочевины  20,52  ^гт. 
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14.  П.  116;  Д.  28;  ыочн  3100,  уд.  в.  1,010;  мочевины  35,34  цгт. 

15.  П.  104;  Д.  28;  кашель  значительно  меньше. 

16.  П.  108;  Д.  28;  отечность  ногъ  значительно  меньше;  на  правой  ногѣ- 
отечность  выражена  болѣе  рѣзко,  чѣмъ  на  лѣвой.  Мочи  2300  с.  сын.;  уд.  в. 
1,011;  мочевины  27,6. 

17.  П.  104;  Д.  26;  чувствуетъ  себя  хорошо.  Мочи  1900  с.  сіт.;  уд.  в.  1,012; 
ыочев.  15,26  егт. 

18.  П.  108;  Д.  26.  Пульсъ  все  время  оставался  рнтмиченъ.  Лпмфатическія 
железы  сдѣлались  мягче  прежняго.  Отскъ  ногъ  только  около  лодыжекъ,  на 
голеняхъ  же  нѣтъ  совсѣмъ.  Мочи  2100;  уд.  в.  1,012;  мочевины  26,2  ^гт. 

19.  П.  104.  Отекъ  ногъ  псчезъ.  Мочи  2000  с.  сіт.;  уд.  в.  1,012. 

20.  Чувствуетъ  себя  прекрасно.  Кашель  бываетъ  только  по  ночамъ.  Мочи 
1700;  уд.  в.  1,013. 

21.  Мочи  1600;  уд.  в.  1,014. 

22.  П.  112  ровный,  сильный.  Вчера  вечеромъ  чувствовалъ  давленіе  въ 
области  сердца.  Объективно  явленія  тѣ  же  съ  какими  постушілъ.  Исчезли 
только  отекъ  ногъ,  и  кашель;  макрота  больше  не  отделяется,  лимфатическія 
железы  болѣе  мягки.  Мочи  1400  с.  сіга.;  уд.  в.  1,014.  Выписывается. 
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Іпіиз.  Асіопіз  ѵегпаііз  (е  ЗІ  Р-)- 

12 

1,019 

108 

28 

і 

13 

950 

1,018 

106 

28 

і 

14 

3100 

1,010 

116 

28 

15 

104 

28 

16 

2300 

1,011 

108 

28 

17 

1900 

1,012 

104 

26 

18 

2100 

1,012 

108 

26 

19 

2000 

1,012 

104 

20 

1700 

1,013 
1,014 

21 

1600 

112 

22 

1400 

1,014 

Случай  7. 

Я-въ,  43  лѣть,  землемѣръ.  1  иоября  1885  года,  пришелъ  въ  ішіннку  на 
амбулаторный  пріемъ  съ  жадобой  на  одышку  и  сердцебіеніе.  Одышка  бывали, 
только  во  время  ходьбы,  а  сердцебіеніе  и  во  время  нокоя.  Боленъ  второй 
годъ.  Сердцебіеніе  началось  1Уа  года  тому  назадъ  иослѣ  того,  какъ  съ  недѣлю 
вынивалъ  ежедневно  по  5  бутылокъ  водки.  Сначала  «вилось  сердцебіеніе;  чрезъ 
нѣсколько  дней  отнялась  лѣвая  йога  н  рука,  съ  потерей  памяти,  длившейся 
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три  дни.  Съ  тѣхъ  поръ  сердцебіеніе  не  прекращается.  Лѣтомъ  этого  1885  года 
(приблизительно  чрезъ  годъ  отъ  начала  сердцебіеній)  недѣли  двѣ  держалась 
отечность  ногъ;  н  теперь  довольно  часто  ноги  то  опухаютъ,  то  нройдутъ.  Въ  по- 
слѣдніе  1ѴЯ  года  часто  является  кашель,  чего  раньше  не  бывало;  послѣднее  время 
кашель  тянется,  не  переставая,  недѣль  5—6.  Моча  идеи,  свободно.  Иснражне- 
нія  нормальны.  Лѣтъ  20  —  25  тому  назадъ  иеренесъ  горячку,  тянувшуюся 
мѣсяца  1Уз-  Пить  водку  началъ  лѣтъ  25  тому  назадъ,  но  пнлъ  умѣренно, 
кромѣ  той  недѣли,  когда  заболѣлъ.  Родители,  братья  и  сестры  здоровы.  Около 
20  лѣтъ  тому  назадъ  имѣлъ  шанкръ,  но  сьши  посдѣ  этого  не  было. 

Пульсъ  нредставляетъ  неравномѣрную  величину  волнъ  и  неравномѣренъ 
въ  ритмѣ:  послѣ  задержаннаго  темпа  являются  волны  бблыпаго  калибра,  а 
нослѣ  учащеннаго  темпа  волны  менынаго  калибра.  Давленіе  среднее.  Въ  правой 
и  лѣвой  аіѣ  гайіаіез  волны  одинаковы  по  величпнѣ  и  частотѣ.  Пульсъ  92  въ 
минуту.  Артеріи  гасііаіез  внѣ  пульсовой  волны  прощупываются,  но  стѣнки 
нхъ  не  представляютъ  утолщеній.  Пвѣтъ  лица  желтоватый,  губы  съ  синеватымъ 
опг.нкомъ.  Сопішісііѵае  ЬиІЬі  инъецированы;  зсіегае  слегка  иктеричны.  Послѣ 
небольшаго  движенія  неравномѣрность  пульсовыхъ  волнъ  сдѣлалась  какъ 
будто  рѣзче.  Дыхательный  двнженія  поверхностны,  24  въ  минуту,  съ  участіемъ 
шейныхъ  мышцъ.  Толчекъ  сердца  весьма  распространен^  наиболѣе  рѣзко 
ощущается  между  5  и  6  ребрами  влѣво  отъ  соска  и  въ  ер^азпчиш.  Сравнивая 
толчекъ  съ  нульсомъ,  усматриваемъ,  что  число  сердечныхъ  сокращеній  больше 
чѣмъ  ьульсовыхъ  волнъ — на  72  пульсовыхъ  волны  приходится  104  сокращенія 
сердца.  Подъ  лѣвымъ  соскомъ  при  иѣкоторыхъ  сердечныхъ  сокращеніяхъ 
ощущается  ггётіззетепі;. 

Лѣвая  сторона  грудной  клѣтки  болѣе  выпукла.  Правое  плечо  выше  лѣваго. 
Агі.  ЬгасЬіаІіь  на  ощупь  плотна  и  какъ  будто  извилиста.  Агі.  сагоЬЫез  рѣзкнхъ 
измѣненій  не  представляютъ.  Сердечный  толчекъ  представляетъ  выпячиваніе 
въ  моментъ  расшнренія  агі.  гасііаііз.  При  неркуссін  верхннхъ  частей  грудной 
клѣтки  мы  встрѣчаемъ  по  Ііп.  рагазіегпаііз  зіпізіга  небольшое  уменьшеніе 
звучности,  начиная  со  2-го  ребра,  переходящее  вправо  на  272  пальца  за  Ііп. 
тейіапа  и  на  3-мъ  ребрѣ  переходящее  въ  абсолютную  сердечную  тупость. 
Правая  граница  сердечной  тупости  переходить  за  Ііп.  гаесііапат  на  уровнѣ 
3-го  ребра  на  2  ноперечныхъ  пальца,  на  уровнѣ  4-го  ребра  на  3,  а  на  уровнѣ 
5-го  ребра  на  З1/,  пальца.  Лѣвая  граница  сердечной  тупости  почти  вплотную 
до  лѣвой  сосковой.  Продольный  размѣръ  сердца  оканчивается  между  6  и  7-мъ 
ребрами.  Абсолютная  тупость  печени  по  Ііп.  таттШагіз  на  6-мъ  ребрѣ,  по 
Ііп.  ахШагіз  на  7-мъ.  Подвижность  нижней  границы  праваго  легкаго  немного 
уменьшена.  Печень  перкуторно  выдается  изъ-за  края  реберъ  на  2  пальца  по 
Ііп.  таттіііагіз,  немного  болѣзнепна,  а  повидимому  увеличена  и  въ  другихъ 
размѣрахъ.  Селезенка  перкуторно  съ  9-го  ребра  по  Ни.  ахіііагіз,  размѣры  ея 
не  увеличены.  Верхняя  часть  живота  несколько  увеличена,  нижняя  часть  его 
при  перкуссіи  издаетъ  тупой  тонъ  и  даетъ  ясную  флюктуацію  до  пупочной 
линіи.  Небольшое  уменыпеніе  звучности  справа  сзади  надъ  лопаткой,  которое 
книзу  все  болѣе  и  болѣе  увеличивается.  Тоны  сердца  агі  арісет  ясны  и  безъ 
иостороннихъ  шумовъ;  тоже  на  аортѣ  п  на  легочной  артеріи.  На  агі.  риііпо- 
паііз  акцентъ  па  второмъ  тонѣ;  надъ  аортой  акцентъ  умѣреннѣе.  По  временамъ 
тоны  заглушаются  шумами,  но  трудно  опредѣлнть,  какой  стадіи  сердечнаго 
сокращенія  они  соотвѣтствуютъ.  На  агі.  сагоыйез  два  тона.  При  выслуши- 
каши  всюду  везикулярное  дыханіе  только  справа  короче  и  слабѣе,  особенно 
справа  сзади  и  внизу.  Грудное  дрожаніе  сзади  не  представляетъ  разницы, 
спереди  и  справа  Ггетіиіз  ресіогаііз  усиленъ.  Печень  выходить  изъ-за  края 
■іожпыхъ  реберъ,  и  по  Ііп.  таттіііагіз  край  ей  прощупывается  пальца  на  3 
»"я:е  реберъ.  При  положеніи  на  спинѣ  мышцы  напрягаются  и  скрываютъ 
размѣры  печени;  по  Ііп.  таттіііагіз  она  прощупывается,  но  изъ-за  края  реберъ 
выстоитъ  меньше,  чѣмъ  въ  стоячемъ  положеніи.  Въ  мочѣ  бѣлокъ  въ  довоіыю 
"олі.шомь  колнчествѣ.  Стуинн  ногъ  не  представляютъ  слѣдовъ  отека.  Незначи- 


—  56  — 


тельная  краснота  зѣва.  Лимфатнческія  железы  рѣзкихъ  измѣненій  не  пред- 
ставляют!.. 

Назначено:  Ехи\  йиісі.  (тгіпіеі.  гоЬ.  но  15  капель  3—4  раза  въ  день. 

&/хі.  П.  78.  Пульсовыя  волны  сильнѣе  н  рѣже;  аритмія  выражева  меньше— 
выпаденія  отдѣльныхъ  сердечныхъ  сокращеній  совершенно  не  замечается. 
Д.  22  въ  минуту.  Одышка  значительно  уменьшилась:  больной  можетъ  ходить 
гораздо  дольше.  Самочувствіе  гораздо  лучше  прежняго. 

18/хі.  II.  84;  Д.  26.  Общее  состояніе  по  прежнему  хорошо.  Самочувствіе 
хорошо  настолько,  что  больной  вполнѣ  доволенъ  своимъ  состояніемъ.  Пульсъ 
все  еще  не  совсѣмъ  рнтмиченъ. 

Случай  8. 

Игнатій  Г— въ,  65  лѣтъ;  десятннкомъ  на  столярной  фабрикѣ.  15  октября 
1885  года  пришелъ  въ  клинику  на  амбулаторный  пріемъ  съ  жалобой  на  одышку 
и  по  врвменамъ  рѣжущія  боли  въ  сторонѣ  сердца.  И  одышка  п  боль  въ  сто- 
ронѣ  сердца  держатся  около  мѣсяца.  Одышка  является  только  при  ходьбі.  и 
тяжелой  работѣ;  когда  же  сидптъ  спокойно,  одышки  не  чувствуетъ.  Боль  въ 
сторовѣ  сердца  является  также  только  при  этихъ  условіяхъ,  держится  минутъ 
5 — 10 — 15;  тогда  больной  доіженъ  бываетъ  остановиться  и  переждать  окончанія 
болей.  Такая  боль  иногда  являлась  и  раньше  чѣмъ  мѣсяцъ  тому  назадъ,  но  явля- 
лась только  послѣ  продолжительной  и  быстрой  ходьбы;  въ  послѣдній  мѣсяцъ 
являлась  все  чаще  и  чаще;  въ  настоящее  время  является  даже  и  при  ходьбѣ 
шагомъ.  Лѣтъ  20  какъ  по  временамъ  появляются  геморроидальный  кровотеченія. 
Въ  январѣ  этого  (1885  года)  былъ  параличъ  правой  руки,  ноги  и  языка.  Моп. 
ходить  уже  на  3-й  день  послѣ  паралича,  но  медленнѣе  говоритъ  п  до  насто- 
ящего времени.  Кромѣ  этого  всегда  былъ  здоровъ.  Сочленовнаго  ревматизма 
никогда  не  имѣлъ;  грудь  не  утибалъ.  Табакъ  (махорку)  курплъ  лѣтъ  16,  но 
послѣдніе  25  лѣтъ  совсѣмъ  не  куритъ.  Водки  прежде  инвалъ  много,  но  съ  фе- 
враля этого  года  совсѣмъ  не  пьетъ  ни  пива,  нп  водкп.  Аппетитъ  хорошъ. 
Нѣтъ  ни  запоровъ,  ни  поносовъ,  ни  отрыжекъ.  Пьетъ  много  крѣпкаго  чая. 

Объективно:  границы  легкихъ  нормальны,  подвижны.  Поперечникъ  сердца 
справа  по  Ііп.  тесііапа,  слѣва  почти  вплотную  по  сосковой.  Толчекъ  сердца 
разлитой;  мѣсто  нанбольшаго  толчка  подъ  6-мъ  ребромъ;  тамъ  же  перкуторно 
и  нижняя  граница  сердечной  тупости.  Въ  легкихъ  при  выслушиваыін  ничего 
ненормальнаго  не  усматривается.  Тоны  сердца  сильны;  оба  тона.  Съ  первымъ 
тономъ  иногда  слышится  шумокъ,  наирѣзче  выраженный  у  мѣста  выслушнва- 
нія  аорты.  Вторые  тоны  надъ  аортой  и  агі.  риітопаііз  слегка  акцентуиро- 
ваны. Артеріи  Ъгасніаіів,  Іетрогаііз  и  гайіаіій  извилисты,  прощупываются  внѣ 
пульсовой  волны,  узловаты.  Печень  перкуторно  выдается  изъ-за  края  реберъ 
на  ширину  пальца,  не  прощупывается.  Селезенка  перкуторно  въ  нормальныхъ 
границахъ,  не  прощупывается.  Ногп  не  отечны,  нѣтъ  и  прнзнаковъ  скопленія 
жидкости  въ  полости  брюшины.  Пульсъ  непостоянный  и  по  силѣ  и  по  ритму. 
120—112  въ  минуту.  Назначено:  ехіг.  й.  бтіпсіеі.  гоЪ.  первые  3  дня  по  20  ка- 
пель, затѣмъ  по  25  капель  3  раза  въ  день. 

м/х.  Пульсъ  сталъ  ровпѣе  и  сильнѣе  прежняго;  92—96  въ  минуту;  хотя 
небольшая  неравномѣрность  въ  ритмѣ  еще  есть.  Одышка  прп  ходьбѣ  значи- 
тельно меньше  прежняго;  приступы  болей  въ  сторонѣ  сердца  хотя  и  являются, 
но  уже  рѣже,  и  по  силѣ  бываютъ  слабѣе.  Предложено  продолжать  припимать 
но  25  капель  того  же  экстракта. 

Случай  9. 

У  больнаго  К.  со  стенозомъ  лѣваго  венознаго  отве^стія,  развнвшагося 
вскорѣ  послѣ  остраго  сочленовнаго  ревматизма,  послѣ  одного  снльнаго  нраи- 
ственнаго  волненія  появляется  характерная  болевая  стенокардія  сильно  вы- 
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раженная.  СЫогаІ-ІіуйгаІ  вначалѣ  помогалъ.  Затѣмъ  присоединилась  и  двига- 
тельная. Приступы  продолжались  по  10—15  минутъ.  СЫогаІ-ЬуйгаІ  пересталъ 
приносить  облегченіе;  было  назначено  Ііпсілг.  Сопѵаііаг.  Маіаі.,  но  безъ  ре- 
зультата. Затѣмъ  былъ  назначенъ  ехіг.  йиі(1.  втіпйеі.  гоЬизІ.  по  20  капель  3 
раза  въ  день,  и  продолжалъ  принимать  СЫогаІ-ЬуігаІ  по  5  §т.  3  раза  въ  день. 
Рѣзкое  улучшеніе  наступило  уже  черезъ  6  даеи.  Въ  легкой  формѣ  приступы 
еще  являлись  дней  около  20;  затѣмъ  больной  былъ  подъ  наблюденіемъ  Ѵ/а  ме- 
сяца и  приступовъ  не  было  совершенно.  У  этого  больнаго  вліяніе  Ехіг.  Яшй 
Огіініеі.  гоЬизІ.  на  успленіе  сердечной  работы  было  выражено  рѣзко. 

Случай  10. 

Конснліуыъ  у  больнаго  М.  Больному  около  50  лѣтъ,  но  оеъ  на  видъ  стар- 
ше свопхъ  лѣтъ;  истощенъ.  Было  найдено:  давнишняя  бронхіальная  астма,  по- 
ведшая къ  значительной  дилятаціи  обоихъ  легкпхъ.  Къ  этой  астмѣ  въ  послѣд- 
нее  время  присоединилась  и  азіпта  согйіаіе  двигательная.  Лечился  раньше 
СЫога1-пус1гаІ'омъ,  іпгиз.  йі§і!;а1із,  отхаркивающими  (іресасиагша,  зепеда  еіс.), 
большими  мушками  на  грудь — облегченія  не  получалъ.  АзіЬгаа  согйіаіе  въ  по- 
слѣднее  время  приняла  преобладающее  положеніе.  Назначено:  ехіг.  Я.  (тгіпйеі. 
гоЬ.  по  20  капель  3  раза  въ  день.  На  слѣдующіе  же  днп  по  словамъ  врача, 
наблюдавшаго  больнаго,  было  получено  значительное  облегченіе — пристуиовъ 
было  меньше  и  они  были  слабѣе.  Пульсъ  упалъ  въ  чнслѣ,  но  выигралъ  въ  силѣ. 
Одышка  стала  меньше.  На  второмъ  консиліумѣ  черезъ  двѣ  недѣли  послѣ  пер- 
ваго  врачъ,  слѣдившій  за  ходомъ  болѣзни,  заявилъ,  что  улучшеніе  продолжа- 
лось нѣсколько  дней,  но  затѣмъ  снова  все  начало  ухудшаться,  хотя  и  не  дошло 
до  прежняго  состоянія.  Объективно  на  этотъ  разъ  было  найдено:  работа  сердца 
несом нѣнно  сильнѣе,  чѣмъ  наблюдалась  въ  первый  разъ.  Не  было  того  рѣз- 
каго  увелпченія  праваго  желудочка.  Пульсъ  былъ  сильнѣе  и  рѣже  *). 

Заканчивая  свой  трудъ,  считаю  долгомъ  отъ  души  поблагода- 
рить глубокоуважаемаго  дорогаго  учителя,  профессора  Сергѣя  Пе- 
тровича Боткина  за  его  постоянную  помощь  словомъ  во  всѣхъ 
моихъ  научныхъ  работахъ  и  за  незамѣнимое  руководство  въ  заня- 
тіяхъ  клиническихъ. 

Благодарю  также  и  всѣхъ  товарищей  по  клиникѣ  за  ихъ  по- 
стоянную готовность  помочь  и  совѣтомъ  и  личнымъ  участіемъ  въ 
моихъ  занятіяхъ  и  въ  лабораторіи,  и  въ  клиникѣ. 


*)  ІІослѣдніе  два  случая  сообщены  мнѣ  сотоварищемъ  по  влшшкѣ,  д-ромъ 
•  Тумасъ,  которому  и  приношу  за  это  свою  благодарность 


ПРОТОКОЛЫ  НАБЛЮДЕНІЙ  *). 


ОПЫТЪ  №  1. 
Капа  іетрогагіа,  средней  величины,  самецъ. 

Къ  11  ч.  приготовлена  ді-я  наблюденія:  приколота  къ  пробкѣ,  вырѣзана 
костная  часть  грудины;  регісагйіит  ве  вскрытъ;  подъ  кожу  бедра  вколота  игла 
Правацовскаго  шприца,  наполнен  наго  ехіг.  Ѳтіпсіеі.  гоЬ.  Лягушка  обложена 
мокрыми  губками. 

Определяется  число  сокращевій  желудочка  въ  15  секундъ. 
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Впрыснуто  подъ  кожу  жи- 
вота 0,2  с.  сіт.  0,1% 
раствора  кураре. 

Сильно  движется. 


Довольно сильно движется. 

Впрыснуто  подъ  кожу  жи- 
вота еще  0,1  с.  сіт. 
того  же  раствора  кураре. 


Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,3  с.  сіт.  ехіг. 
Я.  бтіпсіеі.  гоЪизі. 
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Сердце  сокращается  пра- 
вильно, систола  желу- 
дочка продолжительнѣе 
прежняго. 

Предсердія  растянуты. 

Сокращений  желудочка 
сразу  сдѣлалось  вдвое 
меньше  прежияго;  пред- 
сердія  же  сохраняютъ 
прежній  ритмъ,  такъ 
что  на  каждое  сокра- 
щеніе  желудочка  прихо- 
дится два  сокращенія 
предсердія.  Во  время 
діастолы  сердце  напол- 
няется больше  нормаль- 
наго,  расширяется  какъ 
бы  въ  два  пріема. 


*)  Здѣсь  приведены  далеко  не  всѣ  сдѣланные  опыты,  а  только   необходимые  об- 
разцы и:ѵъ  каждаго  ряда  новой  постановки  опыта. 
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64    5,5  5,5  12    5,5  5,5 

55  5;5  5;5  86   5,5  5,5  Предсердія  попрежнему 

7  5^5  5^5  Предсердія  по  прежнему  37   5,5  5,5    вдвое  чаще  желудочка 

10  5,5  5,5    вдвое  чаще  желудочка.  Желудочекъ  во  время 

33  5  5  5  5  систолы  блѣднѣетъ 

34  б'б  б'  меньше  прежняго. 

40  б',5  6  4  4  11   11   Сердце  сокращается  пра- 

41  5,5  5  5  5  11  11  видьно;  предсердія  по 
066  51511П  числу  сокращеній  оди- 
1   5,5  6  16  11   11      наково  съ  желудочкомъ. 

11  5,5  5,5 

№3.  См.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  опытъ   №  2. 


ОПЫТЪ  №  2. 


Опытъ  контрольный  къ  предыдущему. 

-Капа  Іегарогагіа,  самедъ;  по  размѣрамъ  похожа  на  предыдущую.  Приготов- 
лена для  наблюденія  также  какъ  предыдущая;  подъ  кожу  бедра  вколота  в.'ла 
Прав,  шприца,  наполненнаго  0,7%  растворомъ  поваренной  сочи;  подъ  кожу  жи- 
вота впрыснуто  0,3  с.  сіт.  0,1°/°  раствора  кураре.  Все  это  сдѣлано  къ  12  ч. 

Определяется  число  сокращеній  желудочка  въ  15  секундъ. 
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подъ  кожу 
с.  сіт.  0,7°/о 
поваренной 
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2  15  14,5  Сердце  все  время  сокра- 
щалось правильно  и 
сильно. 
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Сердце  все  время  сокра- 
щалось правильно  и 
сильно. 
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Сердце  все  время  сокра- 
щалось правильно. 
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Сердце  все  время  сокра- 
щалось правильно. 

Сердце  сокращается  пра- 
вильно, но  какъ  будто 
слабѣе  ирежняго. 


Сердце  все  время  сокра- 
щалось правильно. 


ОПЫТЪ  №  3. 


Капа  Іетрогагіа,  зимняя,  самецъ. 

Къ  11  ч.  40  м.  приготовлена  къ  наблюденію:  приколота  къ  пробкѣ,  вырѣ- 
зана  костная  часть  грудины;  регісагйіит  не  вскрыть.  Обложена  мокрыми  губками. 
Опредѣлялось  число  сокращеніи  желудочка  сердца  въ  15  секундъ. 
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Впрыснуто  въ  желудокъ 
(чрезъ  ппщеводъ)  0,5  с. 
сіт.  ехіг.  Я.  Сггіпйеі. 
гоЬ. 


Сердце  сокращается  все 
время  правильно  и 
сильно. 
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Сердце  сокращается  все 
время  правильно. 


Сердце  сокращается  все 
время  правильно. 


До  спхъ  поръ  сердце  со- 
кращалось правильно; 
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5     4,5    затѣмъ  вдругъ  оно  стало 
4,5  4,5    сокращаться  вдвое  рѣ- 
4,5  4      же;  одно  сокращеніе  его 
4    4      стало  выпадать,  такъ 
4    4      что  сокращеніе  желу- 
4    4      дочка  слѣдуетъ  только 
3,5  3,5    послѣ  второго  сокраще- 
4     3,5    пія  предсердія.  Первое 
3,5  3,5    сокращеніе  предсердія 
3,5  3,5    встрѣчаетъ  желудочекъ 
3,5  3,5    еще  въ  сокращенномъ 
состоя ніи  и  даетъ  тол- 
чекъ  къ  разслабленію 
его.  Во  время  діастолы 
сердце  наполняется 
больше. 
Предсердія  сокращаются 
по  прежнему  вдвое  чаще 
желудочка. 
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То  же  самое;  предсердія 
вдвое  чаще  желудочка; 
желулочекъ  во  время 
діастолы  наполняется 
кровью  меньше  преж- 
няго. 
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Тіредсердія  по  прежнему 
все  время  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка; 
желудочекъ  во  время 
систолы  сокращается 
не  вполнѣ,  выгоняетъ 
нзъ  себя  не  всю  кровь. 

Во  время  перваго  счета 
предсерд.  сокращ.  вдвое 
чаще  желудочка;  вовре- 
мя второго—  одинаковое 
число  разъ  съ  желудоч- 
комъ. 

Сокращенія  сердца  пра- 
вильны: предсердія  оди- 
наковое чпсло  разъ  съ 
желудочкомъ,  но  ироме- 
жутокъ  времени  между 
сокращевіяміі  предсер- 
дій  и  сокращеніемъ  же- 
лудочка больше  нор- 
мальеаго.  Сердце  сокра- 
щается довольно  сильно' 
но  наполняется  вовремя 
діастолы  мало. 

Сокращенія  сердца  были 
все  время  правильны: 
предсердія  одинаковое 
число  разъ  съ  желудоч- 
комъ. 


N6.  См.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  опытъ. 


Опытъ  контрольный  къ  предыдущему. 
Капа  Іетрогагіа  зимняя,  самецъ. 

Къ  3  ч.  35  м.  приготовлена  къ  паблюденію;  постановка  опыта  совершенно 
такая  же,  какъ  въ  предыдущемъ  опытѣ. 
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Сердце  сокращается  пра- 
вильно п  сильно. 


Все  время  сокращается 
правильно. 
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Серлде  все  время  сокра- 
щается правильно;  рас- 
ширяется во  время  діа- 
столы  меньше  прежняго. 

Сердце  все  время  сокра 
щалось  правильно. 


ОПЫТЪ  №  4. 


Капа  езсиіепіа,  самецъ,  зимняя. 
Къ  2  ч.  приготовлена  къ  наблюденію: 
какъ  въ  опытѣ  №  1. 


постановка  опыта  вполнѣ  такая  же, 
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Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,4  с.  сіт.  ехіг. 
11.  Сггіпсіеі.  гоЪ.  Сердеч- 
ный желудочекъ  сразу 
сталъ  сокращаться  влвое 
рѣже  прежняго;  рптмъ 
предсердій  вдвое  больше; 
систола  желудочка  про- 
должительна; расши- 
ряется въ  два  пріема 
сначала  постепенно, за- 
тѣмъ  послѣ  второго 
сокращенія  предсердія 
быстро  и  затѣмъ  снова 
систола. 

Сердце  во  время  діастолы 
наполняется  меньше 
норыальнаго. 
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По  прежнему  на  каждое 
сокращеніе  желудочка 
приходится  два  сокра- 
щения предсердія. 


Съ  этого 
времени 
сокращен . 
желудочка 
стали  счи- 
таться въ 
течевіе 
исей  ми- 
нуты. 


По  прежнему  на  каждое 
сокращеніе  желудочка 
приходится  два  сокра- 
щенія  предсердія;  же- 
лудочекъ во  время  діа- 
столымало  наполняется 
кровью  и  сокращается 
не  вполпѣ. 


—  63  - 


е4 
Я 


•    і  « 

■а  г  а-  . 

Оі  Ч  о  * 

а  «<  «<  іО 

О  л  >»^н 

3  а>  ч 

о  <и 

о  в  * 


й 

в 


5  = 

ч.  м. 

чч 

о 

ч± 

0* 

10 

чі 

00 

X  X 

АЧ 

1  9 

&.&. 
*і*х 

1 1 

1  X 

1  1 

10 

4.7 

0 
л 

о 
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13 
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53 
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58 
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59 

0 

4  1 

13 

2 

11 

3 

10 

4 

11 

5 

0 

6 
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Предсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочкомъ. 


остановилось  въ  діастолѣ. 


стоитъ  въ  діастолѣ. 


остановилось  въ  діастолѣ. 


с  с  ~  • 
И  5.  «о 
о.  — 

3  І 
■и  к 


м. 

8 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 


30 


43 


в 


з  и 

1 

7 

о 

5 
О 
О 
О 
О 
О 
О 
О 


остановилось  въ  діастолѣ. 
остановилось  въ  діастолѣ. 


Механическое  раздраже- 
ніе  желудочка  вызы- 
ваетъ  нѣсколько  сокра- 
щеній,  затѣмъ  снова 
остановка  въ  діастолѣ. 

Механическое  раздраже- 
ніе  предсердія  вызы- 
ваетъ  одиночное  сокра- 
щеніе  и  предсердія,  и 
желудочка;  раздраженіе 
желудочка  вызываетъ 
одиночное  сокращеніе 
только  желудочка. 

Механическое  раздраже- 
ніе  вовсе  не  вызываетъ 
сокращеній . 


ОПЫТЪ  №  5. 

Капа  істрогагіа,  самка.  Подъ  кожу  живота  впрыснуто  0,2  с.  сЬт.  0,1°/0 
раствора  кураре.  Првкрѣплена  къ  пробкѣ;  кожа  на  ыѣстѣ,  соотвѣтствующемъ 
сердцу,  удалена,  но  грудная  клѣтка  не  вскрыта.  Сокращенія  сердца  наблюдаются 
черезъ  грудную  клѣтку. 

Опредѣляется  число  сокращенііі  желудочка  въ  15  секундъ. 
■  II  ііі 

Л  ь"  (г    .  св  Р  Р  • 

О  0<  (•-•гн  о  л  >"»,-н 

*  ч-  °§г 

°*    а  "  2  з  а 


ч.  м. 

8  20 

29 

16 

30 

16 

31 

15 

35 

16 

36 

16 

37 

16 

38 

39 

16 

Приготовлена  для  наблю- 
денія. 


Введено  въ  желудокъ  0,7 
с  сіт,  40°  водки. 


ч 
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«  04  И 
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Ш  В 

м 

40 

17 

41 

17 

42 

17 

43 

17 

44 

16 

45 

16 

47 

16 

48 

15 

49 

15 
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ч.  м. 

50 
51 
52 
53 
55 
56 
57 
58 
59 

9  0 
3 
4 
5 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
21 
22 
23 
28 
29 
30 
31 
32 
45 
46 
47 

10  2 
3 
4 

44 


о 
о 

2  «  . 
Зя  « 

^32 


- 

о 


_  а) 


О  іК  . 

я  ?  '  « 


15 
15 
15 
14 
14 
15 
14 
14 
14 
14 
15 
14 
15 
1б 
15 
15 
15 
14 
15 
15 
15 
14 
15 
15 
14 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 


Сокращенія    все  время 
правильны. 


Грудная  полость  вскрыта; 
вскрыто  и  регісагйіит. 


ч.  м. 

45 

14 

46 

14 

47 

15 

48 

14 

49 

14 

51 

57 

15 

58 

15 

59 

15 

11  Э 

14 

1 

15 

2 

15 

3 

14 

4 

13 

5 

14 

6 

13 

7 

14 

8 

13 

9 

13 

10 

13 

11 

13 

16 

13 

17 

14 

19 

14 

20 

13 

21 

14 

23 

14 

24 

14 

27 

14 

28 

14 

29 

14 

31 

14 

32 

14 

39 

12 

40 

12 

въ  желулокъ  введено  еще 
0,7  с.  сіт.  водки. 


Сокращеніж  все  время 
правильны. 

Перерѣзка  спиннаго  мозга 
тотчасъ  подъ  затылоч- 
нымъ  отверстіемъ. 


Наблюдепіе  прекращено. 


ОПЫТЪ  №  6. 


Капа  іетрогагіа,  самецъ,  очень  крупная. 

8  ч.  30  м.  вечера  сдѣлана  перерѣзка  спиннаго  мозга  (по  СгоИг'у);  остальное, 
какъ  въ  опытѣ  №  1 


я 

О) 

о. 

т 


°  я 

ч?5  «в 
о  а  Й 


ч. 
9 

10 


м. 

52  13  13 

53  13  13 

5  12  12 

6  12  12 
14  12  12 


°*  й  12 

о  Й  „ 

«  Й 
со 

2  »и  а 

о  в  Е 
Н  ^  о 


15  12  12 
1!)  12  12 

20  —  14 

21  13  12 

22  12  12 


Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,4  с.  сіт.  ехіг. 
11.  бгіпаеі .  гоЬ. 
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ч. 


ев 

и  в 
3  в 

2  «8  ев 

Г  В  « 

м. 

23  12  12 

30  11  10 

31  10  10 


о, 


с  ч  «о 
о  Н  . 

»  й 

и  =  5 
Я  О  л 


и 


36 
37 
41 
42 
3 
4 
9 
10 
20 


21 


б 
5 
5 
5 


4,5  4,5 
4,5  4,5 
4,5  4,5 
4,5  4,5 
4,5  4,5 


26 

9 

8 

27 

9 

8 

40 

8 

8 

41 

8 

8 

55 

8 

8 

56 

8 

8 

12  5 

8 

8 

6 

8 

8 

11 

8 

8 

4,5  4 
4  4 
4  4 
4  4 

3,5  3,5 
3,5  3,5 
3  3 


ч.  м. 

12—8 

Сердце  сокращается  нра-  13   8  8 

внльно  и  сильно.  14   8  8 

Предсердія  сокращаются  15  8  8 

между  собою  одновре-  16  8  7 

ыенно,  но  вдвое  чаще  17  6  6 

желудочка;  второе  со-  18  5  4,5 

кращеніе    лредсердія,  19  4  4,5 

встрѣчая  еще  сокра-  20 

щенный  желудочекъ,  не  26 

можетъ  прогнать  въ  него  27 

крови,  а  потому  полу-  32 
чаются  аневризматпче- 

скія  выпячиванія;  за-  33 

тѣмъ  желудочекъ  начи-  34 

наетъ  медленно  расши-  46 

ряться;  затѣмъ  еще  со-  47    3  3 

кращеніе    предсердія,  55   3  3 

тотчасъ  за  этпмъ  бы-  56  3  3 
строе  расширеніе  же-  1  6  з  3 
лудочка,  п  затѣмъ  си-  7  3  3 
стола  его. 

4,5  4,5  Сердце  наиолн.  кровью  во  12   0  0 

время  діастолы  меньше  13  0  0 

прежвяго.  14   0  0 

Теперь  предсердія  сокра-  15  0  0 
щаются  одинаковое 
число  разъ  съ  желудоч- 
комъ,  только  пауза 
между  систолой  пред- 
сердія  и  систолой  же- 
лудочка рѣзко  удлинена. 


См.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  опытъ  №  7. 


Впрыснуто  подъ  кожу 
другого  бедра  0,4  с.  сіт. 
ехіг.  іі.  ОггіпйеІ.  гоЬ. 


Предсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочкомъ;  систола 
желудочка  рѣзко  про- 
должительна, сердце 
какъ  бы  застаивается 
въ  систолѣ. 

Сокращенія  и  желудочка, 
и  предсердія  слабы. 


Сокращенія  сердца  еще 
слабѣй;  предсерлія  со- 
кращаются одинаковое 
число  разъ  съ  желу- 
дочкомъ. 

Сердце  стоить  въдіастолѣ, 
наполнено  кровью. 

Механическое  раздраже- 
ніе  желудочка  вызы- 
ваетъ  одиночное  сокра- 
щеніе  и  желудочка,  и 
предсердіВ. 

Вскрытіе  показало,  что 
перерѣзка  сппн.  мозга 
сдѣлана  вполнѣ. 


ОПЫТЪ  №  7. 

Опытъ  контрольный  къ  предыдущему. 
Капа  іетрогагіа,  самецъ,  очень  крупная. 

Въ  8  ч.  55  м.  вечера  пер ерѣзка  спгшнаго  мозга  (по  ОоІІгѴ),  остальное,  какъ 
въопытѣ^І  • 

•   .'  ев 


*а  °ѵ  ы  &  "С  . 

о.     3  2  м  8  2У  =  йш 

чМм^§|  Д  III 

^  1  п    І!  'Ь  М7  10  11 

57        }  810  10 

67  11    11  16  10  10 
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Время. 

И  0) 

о  $ 

о  И 

В  О) 

(У  & 

дочка  сер^ 
въ  15*. 

ч.  м. 

17 

10 

30 

10 

10 

31 

11 

32 

11 

10 

33 

10 

10 

34 

10 

10 

35 

10 

10 

44 

10 

10 

45 

10 

10 

11  6 

10 

10 

7 

10 

10 

23 

10 

10 

24 

10 

10 

35 

10 

10 

36 

10 

10 

58 

10 

10 

59 

10 

10 

12  7 

10 

10 

8 

10 

10 

14 

10 

10 

15 

11 

16 

11 

11 

17 

11 

11 

«5 

ф 
о. 


8  м  8« 

3  в  5  Й 
и  ф  г  ™ 


Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,4  с.  сіт.  0,6°/0 
раствора  КаСІ. 


Сердце  сокращается  все 
время  правильно  п 
сильно. 

Впрыснуто  подъ  кожу 
другого  бедра  0,4  с.  сіт., 
0,6%  раствора  ^СІ. 


м. 

24  11 

25  10 

36  10 

37  10 

49  10 

50  10 
9  10 

10  10 

25  10 

26  10 

31  10 

32  10 


10 

п 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 


Лягушка  оставлена  до 
другого  дня;  сердце 
прикрыто  пропускной 
бумагой,  смочен.  0,6°/о 
растворомъ  N801. 

На  другой  день  въ  10  ч. 
15  м.  утра  сердце  со- 
кращалось правильно, 
но  слабѣе  прежняго,  9 
разъ  въ  15  секундъ;  на- 
полненіе  желуд.  кровью 
во  время  діаст.  меньше 
прежняго. 


ОПЫТЪ  №  8. 
Лягушка  средней  величины,  самецъ. 

Къ  12  ч.  приготовлена  къ  наблюденію:  продольнымъ  разрѣзомь  всей  груд- 
ной полости  обнажено  сердце,  регісагйіит  вскрытъ,  лѣвая  аорта  соединена  съ 
чувстпительнымъ  манометромъ,  подъ  кожу  бедра  вколана  игла  Правац.  шприца, 
наполненнаго  ехіг.  й.  Отіпсіеі.  гоЪ.  Грудная  полость  прикрыта  пропускной  бумагой, 
смоченной  0,6%  растворомъ  поваренной  соли.  Лягушка  обложена  мокрыми  губками. 

До  начала  приготовденія  лягушка  была  курарезирована  (0,2  с.  сіт.  0,1% 
раствора  кураре  подъ  кожу  спины).  Давленіе  записывается  на  кнмографѣ;  запи- 
сываніе  началось  спустя  20  минутъ  по  прнготовленіп  лягушки. 
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1—15  9  24,5 

15—30  9  26 

30—45  8  25,5 

45—60  9  25 

1—15  9  25,5 

15—30  9  26 
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и  н 
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«  Я 
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55 
ф  я 

О  в 


30—45    8  25 

45—60    9  25 

1—15    9  25 

15—30   8  24   Впрыснуто     подъ  кожу 

30-45   9  24      бедра  0,1  с.  сіга.  ехіім 

45—60  10  25,5    П.  Сггішіе..  гоЬ. 
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1-16  10  27  1-15  7  25 

15-30  10  27  15-30  8  25 

30-45    9  27  30—45  7  25,5 

45—60  9  27  45—60  8  25  Все  время  сокращается 

I  і5   9  26  5  Черезъ  8  мин.    правильно  и  сильно. 

15-30    9  27  1-15  8  24,5 

30-45    9  26,5  15—30  8  25 

45-60   8  27  30—45  8  24,5 

1—15    9  27  45—60  9  25 

15—30    9  27,5  1—15  9  25 

30—45    9  27,5  15—30  8  25 

45_60  —  —  30—45  8  25 

1—15   9  27  45—60  8  25 

15—30   9  27  1—15  8  26   Впрыснуто  туда  же  еще 

30—45   8  26  15—30  7  22,5     0,1  с.  СІШ.  ехіг.  П.  бтіп- 

45—60    8  26.5  30—45  8  23    йеі.  ГоЬ. 

1—15    7  26,5  45—60  9  22,5 

15—30    7  26,5  I  1—15  9  23 

30—45    7  27  15—30  9  24 

45—60   7  26,5  Сердце  все  время  сокра-30— 45  8  25 

Черезъ  10  мин.    щается  правильно.       45—60  9  26 

1—15    7  26  1—15  9  25,5 

15-30    7  26  15—30  9  24 

30—45    8  26  30—45  8  23 

45—60    7  25  45—60  9  23,5 

1—15    7  25,5  1—15  9  24 

15—30    7  26  15—30  8  23,5 

30—45    8  25  30—45  9  23,5 

45—60  7  25,5  45—60  9  23,5  Сердце  все  время  сокра- 
щается правильно. 


ОПЫТЪ  №  9. 

Лягушка  болотная,  очень  большая,  самецъ. 

Отравлена  кураре  (0,3  с.  сіт.  0,2%  раствора  подъ  кожу  спины). 

Постановка  опыта  такая  же,  какъ  и  въ  онытѣ  7;  только  правый  п.  ізсЬіа- 
сіісия  нерерѣзанъ  набедрѣ  п  центральный  копецъ  его  взятъ  въ  Огоіѣг— Остроумов- 
скій  электродъ.  Приготовлена  для  наблюденій  къ  11  ч.  45  м. — Колебанія  мано- 
метра наблюдались  непосредственно  глазомъ. 


%      щ  н  и.о.  а>ши>4.«. 

8  н  п  в    о  ч                                                 еа  в      т  й     о  «ч 

с  са  оз    я  а>                                            л             -    и  - 

о  Р4  я  :г  И                                       О        Рч  Я  Р  « 

ч.  м.  ч,  м, 

11  56  20  2     10                               2  19      2     Ю      въ  ашіаратѣ  Би- 

57  19  2      10                                 3  19      2      10      Воіз  -  КеупюшГа 

58  19  2     10   Раздраженіе  центр.                               (р)— 10  сіт.; 

59  20,5  2,5  10  копца  п.  ізсіиа-  средн.  элементъ 
•12  о  19  2     10      (Іісі;    разстояиіе  Грепе. 

1  10  2     Ю      между  катушками      4  21,25  2,25  10  Раздраж.  п.  ізсіііа- 
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36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
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48 
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52 
53 
54 
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20,5 

20,5 

20 

19,5 

24 

23 

22 

21 

20,5 

21,5 

21,5 
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20 

20 

20 

20 

20,5 

20,5 

20,5 

20,5 

20,5 

20,25 

20,25 

20,25 

20 

20 

19 

19,5 

19,5 

19,5 

19,5 

19,5 

19,5 

19,5 

20,5 

20,5 

20,5 
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19,5 

20,5 

19,5 

19,5 
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19 

19 

18,5 

18,5 
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19,5 

21 

20 

19,5 

19,5 

19,5 


8  ё 
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ец  б 
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Ос 
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к 
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а 
я 

со 
ев 
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р(т-Н 
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о  а 

о 
ч 


X 

ч 
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1,5 

1,5 

1,75 

1,75 

4 

3 

2 

1 

1 

1,5 
1,5 

1,6 

1,25 

1 

1 

1 

1,25 

1,5 

1,5 

1,5 

1,6 

1,5 

1,25 

1,25 

1,25 

1 

1 

1 

1,5 
1,5 
1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1 

1 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

2 

2 

1,5 

1,75 

1,5 


йісі;  р  остается 
постояннымъ  въ 
течен.  всего  опы- 
та. 

Впрыснуто  въ  же- 
дудокъ  0,5с.сіт. 
ехіг.  й.  Сггіпсіеі. 
гоЪ. 


Раздраж.  п.  ізсЬіа- 
сіісі. 
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7 

7 

7 

7 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 

6,5  Раздраж 


Раздраж.  п. 

(ІІСІ. 


ізспіа- 


п.  ізсЫа- 


6 
6 

6,5 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

5,5 

5,5 

5,5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5,5 
5,5 


йісі. 


3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
32 
33 
34 
35 
36 
39 
40 
46 
47 


19,5 

19,5 

19,5 

20,25 

20,5 

21,25 

20,5 

20,5 

20,5 

20,5 

20,5 

20,5 

20,5 

20,5 

20,25 

20,5 

20,5 

22 

22 

21,5 

21,5 

21,25 

21,25 

21 

23 

22,5 

22,25 

22,25 

21,5 

22,0 

22,5 

21,75 


1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,75 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,5 

1,75 

1,5 

1,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,5 

2,25 

2,25 

2 

3 

3 

2,75 

2,75 

2,5 

2,5 

2,5 

2,25 


Раздраж.  п.  ізсЫа- 
йісі. 


6 
6 
6 

6 
6 

6 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

7,5 

7,5  Раздраж 

7,5  йісі. 

7,5 

7,5 

7,5 

8 

8 

8 


Раздраж.  п.  івспі 

СІІСІ. 


п.  ізспіа- 


Пер  ерывъвънаблюдевіи. 


Раздраженіе  цен- 
тральн.  конца  п. 
ізспіайісі  элек- 
трич.  токомъ  р= 
10  сіт. 


м. 
38 
39 
40 
41 
42 
43 


22 
22 
22 
26,5 


25,5 
24,0 

Перерывъ  вънаблгоденіи 


2 
2 
2 

4,5 
4,5 
4 


8,5 
9 

8,5 

9  Раздраж. 
9  йісі. 

9 


п.  ізсЬіа- 


Раздраж. 
йісі. 


п.  ізсЬіа- 


ч.  м. 

5  46 

22 

2 

9 

47 

22 

2 

9 

48 

22 

2 

9 

49 

25,75 
25,75 

4,25 

9 

50 

4,25 

9 

51 

25,75 

4,25 

!» 

52 

25 

4 

9 

55 

25 

4 

9 

57 

24,5 

4 

9 

59 

24,5 

3,75 

9 

6  2 

24,5 

3,5 

9 

3 

24,5 

3,5 

9 

Раздраж.  п.  івсЬіа- 
йісі. 
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ОПЫТЪ  №  10. 


Капа  Іетрогагіа,  самецъ,  средней  величины. 

Не  отравлена  кураре.  Остальное  какъ  въ  опытѣ  7.  Колебанія  манометра 
наблюдались  глазомъ.  Приготовлена  для  наблюденія  къ  11  ч.  50  м. 


к 

ев  • 

*  а 

X 

о 

с 

« 

х  Й 

со  " 

Р. 

О 

ч.  м. 

12  17 

26,5 

24 

27  5 

28 

2в'б 

30 

27 

32 

27 

34 

25,5 

37 

27 

40 

27 

41 

30 

42 

27 

43 

24 

44 

18 

46 

12,5 

46 

19 

48 

18 

49 

17 

3  В  §Ь 

«а  ^ 

и    .    «  • 
св  Я  2 
я  о 
а 


3  5- 


ч 

фащ. 

ьіб". 

іеднее  даі 
въ  шш. 

§  а 

..я 

Время 

ізмахи 
том.  ві 

о  ея 
о  . 
О  X 
ч  >-. 

о  ч 

Я  с 

о 

№і  га 

Он  Я 

о*  п 

м. 

ко 

1Ь 

О 

7 

5о 

1  л 
14 

о 
о 

Ь,5 

л 

14 

4 

6,5 

3 

12,5 

3,25 

6,5 

4 

11,5 

2,5 

г» 

6 

5 

11,25 

2,75 

с 
о 

6 

10,75 

2,75 

6 

8 

10,25 

2,25 

6 

12 

10,25 

2,25 

6 

16 

9,5 

2,5 

6,5 

20 

8 

3 

6,5 

21 

7,5 

2,5 

6,5 

23 

7,25 

1,75 

6,5 

27 

8,25 

2,75 

7 

30 

7,5 

2,5 

6 

33 

7,5 

2,5 

6 

39 

7,0 

2,5 

6 

45 

5,25 

1,25 

5 

48 

2 

50 

4,25 

1,75 

5 

57 

3,5 

1 

4,5 

ч. 

5  5   15  52  16      5       7      во  время  діастолы 

б'5   15  56  14      3       6,5    желудокъ  больше 

6^5  14,5  1   0  14      4      6,5    наполняется  кро- 

5,0    15  3  12,5    3,25    6,5     вью,     чѣмъ  ДО 

б'     і5  4  11,5    2,5     6      впрыскиванія  ве- 

4,6   15  5  11,25  2,75   6  щества. 

б'  15 

5  15 

2  15    Впрыснуто  подъ 

3  16      кожу  бедра  0,4  с. 

сіт.  ехіг.  Я.  Огіп- 

йеі.  гоЬ. 
2     16  Предсердія  рас- 
0,5     —     тягиваются;  же- 
0,25   —  лудочекъостается 

дольше  въ  сокра- 

щенпомъ  состоя- 

ніи. 

6  7   Предсердія  сокра- 

5  7      щэются  вдвое 

6  7      чаще  желудочка; 


ОПЫТЪ  №  11. 
Капа  іетрогагіа,  самецъ,  средней  величины. 

Постановка  опыта  такая  же,  какъ  въ  опытѣ  7.  Колебанія  манометра  опре- 
дѣляются  глазомъ.  Впрыснуто  подъ  кожу  спины  0,2  с.  сіт.  0,1°/о  раствора  ку- 
раре. Приготовлена  для  наблюденія  къ  6  ч.  30  м. 

а     за  |ь  а     з а  еЫ 

8  а   Я  «  8  в.  §   «а     в  3е 


си 
См 


ч-  »«•                                                    ч.  м. 

«  44  29  5  14  6  29  5  14  0,1  С.  СІШ.  0,1°/о 

49  29  5  13  9  29  5  14  раствора  кураре. 

52  28,5  5,6  13  11  28  5  14 

59  28,5  5,5  13  Лягушка  еще  легко  12     —    —  —  Впрыснуто  подъ 

шевелится,  а  по  13  29  б  14  кожу  бедра  0,4  с. 

_                           тому  14  28  5  14  сіт.    ехіг.  іі. 

7  2  29  —     —  впрыснуто      подъ  15  27  б  12  Огіпйеі.  гоЬизІ. 

4  29  5  14      кожу  спины  еще  16  27  б  12 
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в; 

со 
С 
03 


ев 
К 
V 
ш 
са 
«< 
ев 

О 


м. 

17 
18 
19 


В 
В 

— 

м 

.  о 

со  н 
св  св 
Рч  Ж 


26 

25,5 

24,5 


о 

5  Б" 


В5 
Я 

О, 
И 


4,25 
4,25 
4 


12 
12 
12 


20 

22 

3 

21 

20,5 

2,5 

22 

20,5 

23 

16 



24 

18,5 

4,5 

12 

25 

19 

1 

26 

18,0 

5 

6 

28 

18 

5 

6 

32 

18 

5 

6 

37 

18,5 

4,5 

6 

41 

18 

4 

6 

43 

17,5 

4,5 

6 

45 

17,5 

4,5 

6 

52 

18 

5 

6 

53 

18 

5 

6,5 

59 

17,5 

4,5 

6,5 

8  0 

17,5 

4,5 

6 

4 

16,5 

4,5 

6 

6 

17,25 

4,75 

6 

10 

18 

5 

6 

13 

17,5 

4,75 

6 

22 

16,5 

4,75 

6 

25 

16,5 

4,75 

6 

32 

15,5 

4,5 

6 

ч. 


Предсердія  начи- 
наютъ  растяги- 
ваться; желудоч. 
дольше  остается 
въ  систолѣ. 


ы. 
45 
47 
52 
58 
6 
12 
16 
20 
25 
35 
48 

10  5 
10 
25 
35 
45 
54 

11  1 
12 
25 
35 
45 
58 

Сердце  сокращает.  12  7 
хорошо,  расши-  17 
ряется  и  напол-  33 
няется  кровью 
больше  нормаль- 
наго. 


вильн.  по  силѣ. 
Предсердія  сокра- 
щаются вдвое 
чаще  желудоч- 
ковъ;  систола  же- 
лудочка продол- 
жительниц. 


1 


45 
57 
7 
30 


ев  • 

<  а 

2  а 

су  и 


о 
и 

н 

И 
св 

ж 

Рч 


15,0 

15,5 

15,5 

14,75 

14,5 

14,0 

13,5 

13 

13,5 

13 

13 

13 

13 

13 

13,75 

13,75 

13,75 

13,75 

14,5 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15,0 

15 

16,25 
16,25 
16,25 
16,25 
14,75 


4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4,5 
4 

4,25 

4,5 

4,5 

5 

5 

5 

5 

5 

4,75 

4,75 

4,75 

4,75 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

4,5 

4,25 

4,25 

4,25 

4,5 


Г* 

о  а 

о 

О  К 

Я  Р? 
в  ей 


6 

5,5 
5,5 

5,5  Сердце  все  время 
5,5  сокращ.  сильно  и 
наполи,  кровью 
во  время  діа- 
столы  больше 
нормы. 


5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 
5.5 
5,6 
5,5 
5,5 
5,5 
5,5 

5,5  Сердце   по  иреж- 

5,5    нему  сокращает. 

5,5    сильно;  предсер- 

5,5    дія  по-прежнему 

5,5    вдвое  чаще  же- 

5,5    л  удочка. 

5,5 

5,5 

5,5 

6 

6 

6 

6 

6  Сердце  все  время 
сокращ.  сильно;, 
предсердія  вдвое 
чаще  желудочка. 


ОПЫТЪ  №  12. 


Еапа  іетрогагіа,  самецъ,  крупная. 

Къ  2  ч.  55  м.  приготовлена  для  наблюденія:  перерѣзаны  оба  пп.  з  у  па- 
раду со-ѵаеі;  вырѣзана  костная  часть  грудины,  и  такимъ  образомъ  обнажено 
сердце;  регісагсіішп  не  вскрытъ.  Лягушка  обложена  мокрыми  губками;  подъ  кожу 
бедра  вколота  игла  Правацовскаго  шприца,  наполненнаго  ехіг.  й.  Стіпйеі.  гоЪизб- 

Опредѣляется  число  сердечныхъ  сокращеній  (желудочка)  въ  теченіе  15  с 


св 

Время. 

Число  С( 
щеніи  а 
дочка  въ 

ч 
я 

а< 
РЧ 

Число  сс 
щеній  а 
дочка  въ 

ч.  м. 

Ч.  М. 

3  12 

16  16 

81 

16  16 

13 

16  16 

38 

16  16 

20 

17  17 

39 

15  16 

21 

17  17 

44 

16  16 

30 

16  16 

45 

16  16 
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ев 

о  я  .а 


X 

ф 

га 

ч.  м. 

46 
47 
48 
50 
51 
53 
54 

55 
56 
57 
59 
4  0 
1 
2 
Я 
7 
8 
13 
14 
19 
20 


25 
26 
34 
35 
39 
40 
52 
53 

5  2 
3 

15 
16 

зо 

31 
41 
42 
52 
53 

6  6 
7 

32 
33 
46 
47 
58 
59 

7  7 
8 
9 

10 
12 
13 


8  Я  3 

У  а  $ 


-  17 

17  17 

17  17 

16  16 

15  15 

15  14 

14  15 


15 
7,5 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 


7,5 

7,5 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

6,5 


Впрыснуто  подъ  кожу  бед- 
ра 0,35  с.  сіга.  ехіг.  Я. 
Огіпсіеі.  гоЪ. 

Предсердія  растянуты, 
желудочекъ  остается 
дольше  въ  сокращен- 
номъ  состоянііг. 

Желудочекъ  сердца  сталъ 
вдругъ  сокращ.  вдвое 
рѣже  прежняго,  пред- 
сердія  же  сохраняютъ 
свой  прежвій  ритмъ. 


6,5  6,5 
6,5  6,5 
6,5  6,5 
6,5  6,5 

6,5  6,5  ІІредсердія  сокращаются 
по  прежнему  вдвое  чаще 
желудочка. 
6,5  6.5  Сокращенія  желудочка 
сильны;  во  время  діа- 
столы  онъ  наполняется 
кровью  больше  нормаль- 
наго. 


6,5 
6,5 
6,5 
6 


6,5 
6,5 
6,5 
6 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
в 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 

5,5 
6 

5,5 
6,5 


6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
в 
6 
6 
6 
в 

5,5 
5,5 
5,5 
5,5 


Сокращения  желудочка  по 
прежнему  сильны;  на- 
полненіе  его  кровью  во 
время  діастолы  немного 
меньше  прежняго.  Пред- 
сердія  по  ритму  вдвое 
чаще  желудочка. 


Я 
о 
Рч 

га 


2. 3  5 
1  М  « 


2  ев 
в  »  о 


ч.  м. 

18 

5,5 

5,5 

19 

5,5  11 

20 

11 

11 

21 

11 

11 

23 

11 

11 

25,11 

11 

32 

11 

11 

33 

11 

11 

36 

11 

11 

43 

11 

11 

44 

11 

11 

51 

11 

и 

53 

11 

54 

и 

п 

55 

и 

и 

56 

іі 

10 

57 

10 

10 

58 

10 

10 

59 

9 

10 

8  1 

10 

9 

2 

9 

9 

3 

9 

9 

4 

9 

8 

6 

8 

8 

7 

8 

8 

10 

0 

0 

11 

0 

0 

12 

0 

5 

13 

5 

4 

14 

4 

4 

17 

7 

8 

18 

7,5 

7,5 

19 

7 

8 

20 

0 

0 

21 

0 

0 

22 

0 

0 

23 

0 

0 

24 

2 

0 

25 

0 

0 

26 

4 

4 

27 

4 

4 

28 

4 

4 

29 

4 

4 

30 

0 

0 

81 

0 

0 

82 

0 

0 

83 

1 

0 

34 

4 

4  ] 

35 

3 

4 

36 

8 

4 

На  сердце  пущена  капля 
0,6°/0  раствора  поварен- 
ной соли  и  сейчасъ  же 
вслѣдъ  за  этимъ  желу- 
дочекъ забился  вдвое 
чаще;  до  сихъже  поръ  пу- 
сканіе  капли  на  сердце 
не  мѣняло  ритма  сокра- 
щеній.  Предсердія  те- 
перь сокращаются  оди- 
наковое число  разъ  съ 
желудочкомъ. 

Впрыснуто  подъ  кожу 
другого  бедра  0,3  с.  сглп. 
ехіг.  Я.  Огіпйеі.  гоЬ. 


Сокращенія  сердца  слабы. 

Стоитъ  въ  діастолѣ.  Ме- 
ханическое раздраженіе 
желудочка  вызываетъ 
одиночное  сокращеніе 
и  предсердій,  и  желу- 
дочка. 

Предсердія  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка, 

Предсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочкомъ. 

Стоитъ  все  время  въ  діа- 
столѣ. 


Предсердія  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка. 
Сокращен,  сердца  слабы. 

Стоитъ  въ  діастолѣ. 


Предсердія  вдвое  чаще 
желудочка.  Сокращенія 
сердца  очень  слабы,  во 
время   діастолы  желу- 
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о. 

т 

ч.  м. 


О-  Ч 
М  со 

§  М 
°Й 

О  В 

со  о 


37 
38 
39 
40 
41 


4 
0 

о 

о 
о 


4 

О 

о 
о 
о 


дочекъ  крайне  мало  на- 
полняется кровью. 
Стоить  въ  діастолѣ. 


Механическія  раздраже- 
нія  вызываютъ  одиноч- 
ныя  сокращенія.  Сердце 
вырѣзано,  въ  нижнюю 
полую  вену  вставлена 
канюлька,  чрезъ  сердце 
подъ  неболыпимъ  дав- 
леніемъ  пропущенъ  фи- 


зіологическій  (0,6»/о)  ра- 
створъ  NаС1,  и  сердце 
положено  въ  тотъ  же 
растворъ:  послѣ  этого 
начали  сокращаться  и 
предсердія,  и  желудо- 
чекъ. 

Въ  9  ч.  10  м.  Желудочекъ 
остановился,  иредсердія 
же  продолжаютъ  со- 
кращаться. 

Въ  9  ч.  25  м.  Предсердія 
остановились. 


Си.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  опытъ  №  13. 


ОПЫТЪ  №  13. 


Опытъ  контрольный  къ  предыдущему. 
Капа  Іетрогагіа,  самецъ,  крупная. 

Постановка  опыта  совершенно  такая  же,  какъ  въ  преды дущемъ  случаѣ 
перерѣзаны  оба  пп.  8утраіЫсо-ѵа8І  еіс. 

Къ  2  ч.  45  м.  была  готова  для  наблюденія. 


Число  сокра- 
щений желу- 
дочка въ  1 5", 

Время. 

ч.  м. 

3  9 

12  12 

10 

12  12 

17 

12  12 

18 

11,5  11 

19 

11  11 

25 

11,5  11 

26 

11  11 

32 

11  11 

33 

11  11 

34 

11  11 

35 

—  11 

36 

и  п 

37 

іі  и 

41 

іі  и 

42 

п  и 

45 

п  іі 

47 

іі  іі 

52 

и  и 

53 

іі  и 

68 

іі  и 

59 

п  и 

Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,45  с.  сШ.  0,6% 
раствора  ^СІ. 
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Ч. 

м. 

4 

0 

іі 

11 

1 

іі 

11 

7 

п 

11 

8 

іі 

11 

16 

іі 

11 

17 

іі 

11 

25 

іі 

11,5 

26 

п 

11 

32 

іі 

11 

33 

іі 

11 

42 

п 

11 

43 

и 

11 

55 

п 

11,5 

56 

іі 

и 

5 

5 

п 

іі 

6 

п 

и 

17 

п 

11,5 

18 

п,5  и 

32 

іі 

11,5 

33 

іі 

11 

43 

п 

11,5 
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в 
с 
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«  ев 
—  ш 

СО  ді 

§  о 
3  х 

Врем 

Число 
щеній 
дочка 

ч.  и. 

ч.  м. 

44 

Ц 

26  13  13 

54 

и 

12 

27  12  13 

55 

іі 

11,5 

58  13  13 

6  10 

іі 

11 

59  13  13 

11 

іі 

11 

9    8  13  13 

25 

іі 

11 

9  13  13 

26 

и 

11 

23  12,5  12,5 

44 

п 

11 

24  12  13 

45 

и 

11 

44  13  13 

7  2 

п 

11,5 

45  13  13 

3 

12 

12 

10    9  12,513 

4 

11,5  11,5 

10  13  13 

29 

12 

12 

31  13  12 

30 

12 

12 

32  12  12 

45 

12 

12 

11    8  13  13 

46 

12 

12,5 

9  13  13 

59 

12 

13 

35  13  13 

8  0 

12 

12 

37  13  13 

15 

13 

13 

57  13  12,5 

16 

13 

13 

58  12  12 

ОПЫТЪ  №  14. 

Капа  Іетрогагіа  самецъ,  очень  крупная. 

Въ  2  ч.  5  м.  Перерѣзанъ  спинной  мозгъ  (по  СгоИг'у) 

43  ы.  Перерѣзанъ  лѣвый  зутраіЫсо-ѵаёиз 

49  м.  Перерѣзанъ  правый  зутрагпісо-ѵадиз. 
Въ  остальномъ  постановка  опыта  такая  же  какъ  въ  опытѣ  №  1. 
Къ  3  ч.  10  м.  готова  для  наблюденія. 

8  *  й  .     8  я  ы 

Я  от  оа 

|     Зяі  8     3  ?« « 

«    5  § ?  и  «|г 

ч.    м.  Ч.  м. 

3  4614  14  25  13  13,5 
47  14  14,5  26 13  13 
49  14  14  28 13  13 

57  14  14,5  29 13  —   Впрыснуто    подъ  кожу 

5м14  14  бедра  0,4  с.  сіт.  ехіг. 

4  2і4  13  й.  (Мпсіеі.  гоЬ. 

3  14  13,5  30 18  13  Сокращенія  сердца  силь- 

813,5  13,5  н-Ье  нормальнаго. 

*13  18  3113  13  Предсердія  растягиваются; 

15  13  із,5  32із  6,5    желудочекъ  остается 

:5*4  _14  33  6  6,5    дольше  въ  сокращен 

2о  ,чі  о  *                                  .    34  6  6      номъ  состояніи.  Пред 

6  13і5  35  6  6      сердія  сохравяютъ  пре- 
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41 

42 
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46 


.4  »  5 


6  6 
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6  5, 


X 

р< 
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ч. 


49 

5 

5 

50 

5 

5 

55 

9 

9 

56 

8 

8 

57 

8 

8 

58 

9 

8 

2 

6 

6 

3 

6 

7 

5 

7 

7 

6 

6,5 

7 

12 

7 

7 

13 

7 

7 

19 

7 

7 

20 

7 

7 

34 

7 

7 

яній  ритмъ,  желудочекъ 
5    же  сокращается  вдвое 
5    меньше  прежняго.  Вто- 
рое сокращевіе  пред- 
серия  встрѣчаетъ  же- 
лудочекъ еще  въ  со- 
кращенномъ  состояніи. 
Аорты   блѣднѣе  и  уже 
прежняго;  желудочекъ 
во  время  діастолы  напол- 
няется  меньше  преж- 
няго. 

Бредсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочкомъ. 

Предсердія  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка. 

Предсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочкомъ. 

Сокращенія  сердца  пра- 
вильны, гораздо  слабѣе 
предыдущего;  во"  время 
діастолы  сердце  напол- 
няется кровью  меньше 
прежняго. 
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0 
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о 
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11 
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О 

2 

12 

2 

2 

13 

0 
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14 
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15 

0 
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16 

0 

0 

17 

0 

0 

18 

0 

0 

19 

0 

0 

20 

2 

0 

21 

0 

0 

22 

0 

0 

23 

0 

0 

Сокращенія  желудочка 
слабы,  перпстальтпчны. 

Желудочекъ  застаивается 
въ  діастолѣ. 

Сердце  остановилось  въ 
діастолѣ. 


Предсердія  сократились 
2  раза;  желудочекъ  же 
оставался  въ  діастолѣ. 

Предсердія  сократи- 
лись 4  раза;  желудочекъ 
стоить  въ  діастолѣ. 


Механическое  раздраже- 
ніе  желудочка  даетъ 
одинаков  сокращеніе. 

По  вскрытіи  перерѣзка 
спиннаго  мозга  оказа- 
лась полной. 


ОПЫТЪ  №  15. 


Капа  іетрогагіа,  средн.  величины,  самецъ. 

Къ  11  ч.  4  м.  приготовлена  къ  наблюденію:  отпрепарованы  оба  пп.  зут- 
раШсо-ѵа&і,  но  не  повреждены;  остальное  какъ  въ  предыдущемъ  опытѣ. 
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щ 
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ю 

гН 

е- 

о 
2 

м 

н 

о 
о 

м 

[Ч 
РО 

Времі 

Число 

щепій 
дочка 

Врем 

Число 
щеній 

ев 
м 

0" 

о 
к 

ч.  м. 

ч.  м. 

11  18 

14 

14 

33 

16 

16 

Предсердія  растянуты. 

19 

14 

14 

34 

16 

15 

26 

14 

14,5 

35 

8 

8 

Сокращенія  желудочка 

27 

14 

14 

36 

8 

8 

сильны,  продолжитель- 

28 

14 

14 

37 

8 

8 

ны,  правильны;  пред- 

29 

14 

14 

38 

8 

7 

сердія  сокращаются 

30 

17 

Впрыснуто  подъ 

кожу 

39 

8 

8 

одновременно  другъ  съ 

31 

18 

17 

бѳді 

>а  0,4  с.  сіт. 

ехіг. 

40 

8 

8 

другомъ  и  вдвое  чаще 

32 

17 

17 

я.  с 

ггіпаеі.  гоЬ. 

41 

8 

8 

желудочка. 

8 
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4.2 
•  — 

Перерѣзаны  оба  пп.  зут- 

7 

7 

раіЬісо-ѵа§і. 

4.4. 

Й 

6 

гкО 

6 

40 

с 

0 

6 

к 

6 

да 

а 
о 

6 

ои 

а 

6 

о 

6 

оо 

а 
о 

6 

оо 

а 

5,5 

56 

5,6 

6,5 

67 

5,5 

6,5  Систола    желудочка  по 

59 

5,5 

5,5 

прежнему  сильна  и  про- 

12 1 

5,5 

5 

должительна,  но  во  вре- 

2 

5 

5,5 

мя  діастолы  желудочекъ 

4 

5 

5 

наполнятся  кровью  не- 

6 

5 

5 

много  меньше  прежняго, 

9 

5 

5 

хотя  все  еще  больше  нор- 

10 

5 

5 

мальнаго. 

14 

5 

5 

15 

5 

5 

21 

5 

5 

22 

5 

5 

- 


ев 

» 

О 

§! 
о 

сг1 


и 


а 

ІІ 


м. 

27 
29 


1  39 


1  41 


Желудочекъ  сердца  при 
своемъ  сокращеніи  вы- 
гопяетъ  уже  не  всю 
кровь.  Предсердія  со- 
кращаются попрежнему 
вдвое  чаще  желудочка. 

Сердце  стонтъ  въдіастолѣ; 
механическое  раздра- 
женіе  предсердія  вы- 
зываетъ  довольно  силь- 
ное сокращеніе  всего 
сердца. 

Сердце  сокращается  са- 
мостоятельно но  непра- 
вильно: иногда  желу- 
дочекъ начинаетъ  со- 
кращаться раньше  пред- 
сердій,  иногда  они  со- 
кращаются одновремен- 
но, иногда  же  предсер- 
дія  раньше  желудочка. 
6  сокращеній  желудоч- 
ка въ  15  секундъ. 


ОПЫТЪ  №  16. 

Капа  Іешрогагіа  крупная. 

Перевязаны  всѣ  подходящіе  къ  сердцу  и  отходящіе  отъ  него  сосуды;  чрезъ 
лѣвую  аорту  въ  полость  желудочка  вставлена  канюля  и  закрѣплена  въ  этомъ 
положеніа  лигатурою  вокругъ  аорты.  Сердце  вырѣзано  изъ  тѣла  и  надѣто  на 
Кроннекеровскую  канюлю  аппарата  "УШИатз'а.  Чрезъ  сердце  во  все  время  опыта 
пропускается  питательная  жидкость,  состоящая  изъ  дефибринированной  кроличьей 
крови  +  двѣ  части  0,7°/0  раствора  поваренной  соли. 

Сокращенія  сердца,  время  и  давлепіе  регистрировались  на  бумагѣ 
кимографа. 
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15—30 

13 
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30—46 

18 

20 

46—60 

13 
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о>  В  и        ев  2 

М  к        СГ       О  о 


Сердце  опущено  въ     1—15  13  20 

тпгелекъ  съ  чн-  15—80  13  20 

стой  питательной  80 — 45  18  20 

жидкостью.  45—60  11  20  Сердце  опущено  въ 
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1 — 15 

10 

21) 

15—30 

10 

21 

30-45 

10 

21 

45  -60 

11 

21 

1-15 

11 

21 

1Г-30 

11 

21 

30—45 

11 

21 

45—60 

11 

21 

1—15 

10 

21 

15—30 

9 

22 

30—45 

10 

22 

45—60 

10 

22 

тпгелекъ  съ  пита- 
тельн.  жидкостью, 
содержащей  наЗс. 
Сіт.0,5с.сіт.ех1;г. 
й.  Сггіпсіеі.  гоЪ. 
Сердце  сокращает, 
группами:  за  силь- 
нымъ  сокраще- 
ніемъ  слѣдуетъ 
сейчасъ  же  болѣе 
слабое,  затѣмъ 
пауза;  и  затѣмъ 
снова  такая  же 
группа. 
Сердце  сокращает, 
правильно. 
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О  о 

22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
20 
20 
20 


Черезъ  2  минуты  Сердце  опущено  въ 

1—15     13      20  тигелекъсъ  чистой 

15—30     12      20  питательной  жид- 

30—45     13      20  костью. 
45—60     12  20 


ОПЫТЪ  №  17. 

Папа  ѣешрогагіа  крупная. 

Перевязаны  всѣ  подхолящіе  къ  сердцу  и  отходящіе  отъ  него  сосуды;  чрезъ 
лѣвую  аорту  въ  полость  желудочка  вставлена  канюля  и  закрѣплена  въ  этомъ 
лоложеніи  лигатурою  вокругъ  аорты.  Сердце  вырѣзано  изъ  тѣла  и  надѣто  на 
Кроннекеровскую  канюлю  аппарата  "ѴѴШіатз'а.  Чрезъ  сердце  во  все  время  опыта 
пропускается  питательная  жидкость,  состоящая  изъ  дефибринированной  кроличьей 
крови -(-двѣ  части  0,6%  раствора  ^СІ. 

Сокращенія  сердца  и  время  записывались  на  кимографѣ. 
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1—15 
15—30 
30-45 
45—60 

1—15 
15-30 
30—45 
45—60 

1—15 
,  15—30 
30—46 
45—60 


8 
8 
8 
8 
8 
8 
9 
8 
8 
9 


Сердце  опущено  въ  ти- 
гель съ  чистой  пита- 
тельной жидкостью. 


Давленіе  въ  отводящей 
трубкѣ  аппарата =25,5 
МП. 
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1—15 
15—30 


30—45 
45—60 
1—15 
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13 
10 


Сердце  опущено  въ  ти- 
гель съ  питательной 
жидкостью,  содержащей 
на  2  с.  сіт.  0,2  с.  сіт. 
ехіг.  Я.  бгіпйеі.  гоЬ. 

Сердце  сокращается  груп- 
пами: первое  сокраще- 
ніе  въ  группѣ  сильно, 
затѣмъ  второе  слабѣе, 
третье  еще  слабѣе;  за- 
тѣмъ  болѣе  продолжи- 
тельная пауза  и  снова 
такая  же  группа. 
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1—15 
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15—30 

8 

30—45 

8 

45—60 

8 

1—15 

8 

15—30 

8 

30—45 

8 

45—60 

8 

1—15 

8 

Сокращенія  сдѣлалпсь 
правильны  по  ритму. 

Давлеаіе  въ  отводящей 
трубкѣ  аппарата  =  25 
МП. 


Сердце  опущено  въ  ти- 
гель съ  чистой  пита- 
тельной ЖИДЕОСТЬЮ. 
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Давленіе  въ  отводящей 
трубкѣ  аппарата  =  25 
Ш. 

Сердце  опущено  въ  ти- 
гель съ  питательной 
жидкостью,  содержа- 
щей ехіг.  Я.  Сггіпсіеі. 
гоЬ. 

Давленіе  въ  отводящей 
трубкѣ  аппарата=25,5 
МП. 


Сердце  опущено  въ  ти- 
гель съ  чистой  пита- 
тельной жидкостью. 


ОПЫТЪ  №  18. 

Лягушка  крупная. 

Постановка  опыта  совершенно  такая  же  какъ  въ  предыдущемъ:  перевязаны 
всѣ  подходящіе  и  отходящіе  отъ  сердца  сосуды,  черезъ  лѣвую  аорту  въ  полость 
желудочка  вставлена  канюлька  и  т.  д. 
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Сердце  опущено  въ  тиге- 

16- 

-30 

9 

14 

лекъ  съ  чистой  пита- 

30- 

-45 

8 

18 

тельной  жидкостью 

45- 

-60 
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14 

(дефибриппрован.  кро- 

1- 

-15 
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14 

личья  кровь     2  части 

15- 

-30 
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13 

0,7°/в  раствора  ЖС1). 

30- 

-45 
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14 

45- 

-60 

8 

14 

1- 

-15 

8 

18 

Сердце  опущено  въ  ТП  Ге- 

15- 

-30 

7 

лекъ  съ  питательной 
жпдкостью,  содержащей 
въ  2  с  сіт.  0,3  с.  сіт. 
ехгг.  й.  Огіпйеі.  гоЬ. 
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1—15 
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7 

15—30 
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15 — 30 
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Черезъ  5 

минуть 
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1—15 
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15—30 
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Сердце  опущено  въ 

тиге 
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пита- 

45—60 
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6 

тельной 

жидкостью. 
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15—30 
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30—45 

12 

30—45 

9 

45—60 

12 

45—60 

9 

1—15 

12 

ОПЫТЪ  №  19. 


Капа  Іетрогагіа,  крупная  самка. 

Впрыснуто  подъ  кожу  спины  0,2  с.  сіш.  0,1%  раствора  Аігоріпі  зиі/игісі, 
остальное  какъ  обыкновенно:  вырѣзана  костная  часть  грудины,  регісагйіиш  не 
вскрытъ;  подъ  кожу  бедра  вколота  игла  Правац.  шприца,  наполненнаго  ехіг.  іі. 
(тгіпсіеі.  гоЪ.  Лягушка  обложена  мокрыми  губками. 

Въ  1  ч.  25  м.  была  готова  для  наблюденія.  Отпрепарованъ  правый  п.  ѵа§из, 
перерѣзанъ  и  периферическій  конецъ  его  взятъ  на  нитку. 
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Раздраженіе  периферич. 
конца  п.  зутраШісо- 
ѵаді  электр.  токоыъ. 
Разстояпіемежду  спира- 
лями саинаго  аппарата 
Би  -  ВоІ8  -  КеутопсІ'а= 
10  сіт. 

Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,4  с.  сіт.  ехіг.  Я. 
бгіікісі.  гоЪ. 
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17,518 
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36 
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37 
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9 

88 

9 

9 

42 

9 

9 

43 

9 

9 

50 

9 

8 

51 

9 

9 

Предсердія  сильно  растя- 
нуты; желудочекъ  оста- 
ется дольше  въ  соара- 
щенпомъ  состояпіи. 

Предсердія  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка; 
желудочекъ  во  время 
діастолы  наполняется 
кровью  больше  пормаль- 
наго. 
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Сердце  сокращается  сла- 
бее прежняго.  —  Пред- 
сердія  по  прежнему 
вдвое  чаще  желудка. 


Сердце  сокращается  еще 
слабѣе  и  выгоняетъ  пзъ 
себя,  во  время  систолы, 
не  всю  кровь.  Предсер- 


м. 

20 
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7 

21 
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7 

30 

7 

7 

31 
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7 

42 

7 

6 

43 

7 

7 

1 

7 

7 

2 

7 

7 

7 

7 

7 

8 

7 

7 

46 

13 

13 

47 

13 

13 

дхя  вдвое  чаще  желу- 
дочка. 


Сердце  сокращается  очень 
слабо;  выгоняетъ  изъ 
себя  не  всю  кровь,  и 
наполняется  во  время 
діастолы  тоже  меньше 
прежняго. 

Предсердія  все  еще  вдвое 
чаще  желудочка. 

Предсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочкомъ;  вооб- 
ще сердце  сокращается 
правильно,  но  слабо. 


N1}.  См.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  опытъ  №  20. 


ОПЫТЪ  №  20. 

Контрольный  къ  предыдущему. 
Капа  Іетрогагіа,  крупная  самка. 

Постановка  опыта  такая  же  какъ  въ  предыдущемъ:  0,2  с.  сіш.  0,1%  рас- 
твора Лігоріпі  зиіріігісі  еіс. 

Въ  1  ч.  26  м.  была  уже  готова  для  наблюденія. 
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Раздраженіе  перпфериче- 
скаго  конца  п.  зутра- 
Шсо-ѵаді  (йехігі)  элек- 
трическ.  токомъ;  раз- 
стояніе  между  спира- 
лями въ  санпомъ  ап- 
парат Би-Воіз-Кеу- 
топ<1'а  =  10  сіт.;  эле- 
ментъ  Грене  средней 
величины. 
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17 

18 
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18 

18 

13 

20 

19 

Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,45  с.  сіга.  0,6/оЗ 
раствора  ШС1. 
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27 
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12 
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38 
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Сокращенія  правильны  и 
довольно  сильны. 


ОПЫТЪ  №  21. 


Капа  Іетрогагіа,  самецъ,  средней  величины. 

Къ  6  ч.  55  м.  приготовлена  для  наблюденія:  вырѣзана  костная  часть  гру- 
дины, регісагйішп  не  вскрытъ.  Отпрепарованъ  правый  п.  8утраі,Ысо-ѵа§и8;  подъ 
кожу  бедра  вколота  игла  Правацовскаго  шприца.  Лягушка  обложена  мокрыми 
губками. 
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Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,3  с.  сіт.  схіг. 
Я.  Сггінйеі.  гоЬ. 

Сокращ.  сердца  сильнѣе 
пормальпыхъ;  желудо- 
чекъ  дольше  остается 
въ  систолѣ.  Предсердія 
растягиваются. 
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Предсердія  сокращаются 
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вдвое  чаще  желудочка. 
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Впрыснуто    подъ  кожу 
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шгісі. 
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Сердце  сокращ.  сильно; 
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наполняется  кровью  во 
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время  діастоды  полвѣе 
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нормальпаго.  Пред- 
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сердия  сокращаются  по 
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прежнему  вдвое  чаще 
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желудочка. 
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37 
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39 
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Раздражевіе  перифери- 
ческаго  конца  п.вутраШ- 
со-ѵа^і;  р.=Ю  еіт.;  эле- 
мента Грене  средней 
величины. 


Сердце  сокращ.  сильно; 
расширяется  во  время 
діастолы  полнѣе. 
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25  16 
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11 

16 
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9  16 
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10  15,5 

16 

47  16 

16 

48  16 

16 

Сокращенія  сердца  все 
время  сильны;  нанол- 
няется  во  время  діа- 
столы  полнѣе  нормаль- 
наго. — Предсердія  вдвое 
чаще  желудочковъ. 

Предсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочкомъ;  сокра- 
щенія  сердца  правильны 
и  сильны. 


Отколотая  лягушка  пол- 
зетъ  и  подбираетъ  обѣ 
лапки;  но  ту,  въ которую 
было  впрыснуто  веще- 
ство, менѣе  свободно. 


См.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  онытъ  №  22. 


ОПЫТЪ  №  22. 

Онытъ  контрольный  къ  предыдущему. 
Капа  іешрогагіа,  самецъ  средней  величины. 
Постановка  опыта  такая  же  какъ  и  въ  предыдущемъ. 
Къ  9  ч.  30  м.  готова  для  наблюденія. 

8  *  €  8  *  Й 

а,      5  5  5  •  в,  вшК 

м.  ч.  м. 

9   51  15,5  15,5  2013,5  13,5 

21 13,5  13 
22 13  13 
23 13  12,5 
24 13  13 
25  12,5  12,5 

Ю     5  13     13  2612,5  12,5 

2712;5  12,5 

2812,5  —   Впрыснуто    иодъ  кожу 
Впрыснуто    подъ    кожу      2914    16      спины  0,2  с.  сын.  0,1% 
бедра  0,4  с.  сіт.  0,6°/о      30  18    18      раствора  Аігоріпі  виі- 
раствора  КаСІ.  31 18    17  гіігісі. 

32  17    17  Раздражоніе  перифериче- 
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сіт.;   элемента  Грене 
средней  величины. 
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Лягушка 
гается. 


сильно  дви- 


ОПЫТЪ  №  23. 


Нижняя  половина  лягушачьяго  сердца  (ближе  къ  верхушкѣ)  навязана  на 
канюлъку  и  надѣта  на  аппарата  "ШШатз'а.  Сердце  въ  теченіе  всего  опыта  опу- 
щено въ  тигелекъ  съ  чистой  питательной  жидкостью  (дефибринированная  кро- 
личья кровь+двѣ  части  0,7°/»  раствора  ЫаСІ). 

Сердце  сокращается  подъ  вліяніемъ  постояннаго  тока  (въ  элементѣ  Грене 
средней  величины  опущена  Ѵз  цинка).  Разстояніе  между  уровнемъ  жидкости  въ 
аппаратѣ  и  сердцемъ=15  сіт. 

Время,  сокращенія  сердца  н  давленіе  въ  отводящей  трубкѣ  аппарата  ре- 
гистрировались на  бумагѣ  кимографа. 
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1—20  10  14,5 
20—40  10  14,5 
40—60  10  14,5 

1—20  10  14,5 
20—40  11  14,5 
40—60    9  14 

1—20    9  13 
20-40    4  12,5 


Черезъ  сердце  пропу- 
скается чистая  пита- 
тельная жидкость. 
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Черезъ    сердце  пропу 
скается    питательная  40—60  3 
жидкость,  содержащая   1—20  4 


40—60  2  12       1%  ехіг.  П.  Сггшаеі. 

1—20  0  12  ,гоЪ. 

20—40  3  12,25  Черезъ    сердце  пропу- 

40—60  4  12,5     скается   чистая  иита- 

1—20  5  13       тельная  жидкость. 

20—40  3 


—  8'3  — 


ОВЫТЪ  №  24. 


Постановка  оиыта  совершенно  такая  же  какъ  въ  иредыдущемъ . 
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1—20  10   12  Черезъ    сердце  иропу-  40—60  2  11      жидкость,  содержащая 

20—40  10   12  с  кается  чистая  пита-   1—20  2  11      1°/о  ехіг.  П.  бгіпсІеІ.гоЬ 

40—60  9   12  тельная  жидкость.      20—40  2  11 

1—20  9   12  Черезъ    сердце  пропу-  40—60  1  11 

20—40  6  11,5    скается    питательная   1—20  1  11 


ОІІЫТЪ  №  25. 

Нижняя  половина  лягушачьяго  сердца  (ближе  къ  верхушкѣ)  навязана  на 
капюлю  и  надѣта  на  апиаратъ  \ѴіШатб'а.  Сердце  въ  теченіе  всего  опыта  опу- 
щено въ  тпгелекъ  съ  чистой  питательной  жидкостью  (дефпбринпрованпая  кро- 
личья кровь+двѣ  части  0,7%  раствора  КаСІ). 

Сердце  сокращается  подъ  вліянгемъ  размыкангй  постояннаю  тока;  раз- 
мыканія  дѣлаются  метроноыомъ  39  разъ  въ  минуту,  токъ  взятъ  почти  наимень- 
ший отъ  котораго  получаются  сокращенія  при  каждомъ  размкгканіи  тока.  Раз- 
стояніе  между  уровнемъ  жидкостей  въ  апиаратѣ  и  сердцемъ=15  сЛт. 

Время,  сокращенія  сердца  и  давленіе  въ  отводящей  трубкѣ  аппарата  ре- 
гистрировались на  бумагѣ  кимографа. 


ЁГ    2  Э  со 

5    я  Й  и 

со  &  ф 


я 
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Зі    со    .  <г>    св  . 

м  °     Ф  я 

Я  в     а  Я 
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ф  ф  3  о,  м 

Ч  О  я  О  я 

1—20  13  18  Черезъ    сердце  пропу-  40—60  13  17 

20—40  13  18  скается  чистая  пита-   1 — 20  13  17 

40-бо  13  18  тельная  жидкость.      20—40  13  17 

1-20  13  18  40—60  7  16,5 

20-40  13  18  1_20  6  16  6 

40-60  13  18  20-40  7  1  6,5 

1—20  13  18  Черезъ    сердце  иропу-  40—60  6  16 

|  20—40  13  17,5  скается    питательная    1—20  5  16 

40—60  13  17,5  жидкость,  содержащая  20—40  7  16 

1-20  13  17,5  іп/о  ехіг.  11.  Огіпаеі.  40—60  6  16 

20  -40  13  17,5  гоЬ.                               1-20  6  15,5 

Ю-60  13  17,5  20-40  6  15  б 

^—20  13  17,5  40-60  5  15,5 

Л)— 10  13  17  Черезъ  8  минуты 
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1—20  5  16  20—40  7  16,5 

20-40  5  16  40—60  7  16,5 

40—60  6  16  1-20  7  16  5 

1-20  6  16  20—40  7  16,5 

20—40  4  15,5  40—60  7  16,5 

40—60  5  16  1—20  7 

1—20  6  16*  Черезъ    сердце  пропу-  20 — 40  7 

20 — 40  5  16  скается   чистая  пита-  40—60  7 

40 — 60  6  16  тельная  жидкость.       1 — 20  7 

1—20  5  16  20—40  7 

20—40  7  16,5  40—60  7 

40—60  7  16,5  1—20  7 

1—20  7  16,5 


ОЛЫТЪ  №  26. 

Нижняя  половина  (верхушка)  лягушачьяго  сердца  навязана  на  канюлю  и 
надѣта  на  аппаратъ  \ѴіШат8'а;  сердце  опущено  въ  тигелекъ  съ  чистой  пита- 
тельной жидкостью  (дефибринировапная  кроличья  кровь+двѣ  части  0,7%  рас- 
твора ИаСІ).  Черезъ  сердце  иропускается  чистая  питательная  жидкость;  сокра- 
щеніл  сердца  вызываются  размыканіями  тока  по  метроному  (19  разъ  въ  минуту). 
Минутъ  черезъ  40—50  замѣчено,  что  сердце  стало  сокращаться  самостоя- 
тельно, безъ  раздраженія  размыкательными  ударами  тока;  съ  этого  времени  и 
начатъ  опытъ. 

Разстояніе  между  уровнемъ  жидкости  въ  аппаратѣ  и  сердцемъ=16  сіт. 
Время,  сердечныя  сокращенія  и  давленіе  въ  отводящей  трубкѣ  аппарата 
регистрировались  на  бумагѣ  кимографа. 
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«о»"  5       о    и  5 
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ВД(уОт  И  Ом 

1—20  5  15,5  Черезъ    сердце    пропу-40— 60  4 

20—40  6  скается  чистая   пита-  1—20  4 

40—60  4  тел ь пая  жидкость.      20—40  4 

1_20  4  40—60  5 

20 — 40  5  Череаъ  5  мвнутъ 

40—60  5  15,5  1—20  5 

1—20  5  20—40  4 

20—40  4  40—60  5 

40—60  5  1—20  4 

1—20  5  20—40  5 

20  40  б  Чѳрезъ  14  минутъ 
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40—60 

1-20 
20—40 
40—60 

1—20 
20—40 
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15 

16 

16 

15,5 

15 

15,6 

15,5  Черезъ    сердце  пропу- 

14,5     скается  питательная 

14       жидкость,  содержащая 

14       1°/о  ехіг.іШгіпгіеІ.  гоЬ. 

14 

13,5 

13,5 

13,5 

13 

13 

13 

13 

13 


Черезъ  3  минуты 

1—20  2 
20—40  1 
40—60  1 

1—20  2 
20—40  2 


40—60  1 

Черезъ  5  минуть  Пропускается  чистая  пи 

1—20  1  тательная  жидкость. 

20—40  2 
40—60  1 

1—20  2 
20—40  2 
40—60  2 

1—20  2 
20—40  2 
Черезъ  15  минутъ 

1—20  2 
20—40  1 
40—60  2 

1—20  2 
20-40  2 
40—60  1 

1—20  2 
20—40  2 
40—60  2 

1—20  2 
20—40  3 
40—би  2 

1—20  3 


ОПЫТЪ  №  27. 

Нижняя  половина  сердца  лягушки  (верхушка)  навязана  на  канюлю  и  на- 
дѣта  на  аипаратъ  "ШШатз'а;  опущена  въ  тигелекъ  съ  питательной  жидкостью 
(дефибриепровапная  кроличья  кровь,  разбавленная  двумя  частями  0,7о/о  раствора 
&аС1);  сокращается  подъ  вліяніемъ  размыканій  тока  вторичной  спирали  саннаго 
аппарата  Си-Воіз-КеутопсГа.  Размыканія  (39  разъ  въ  минуту)  дѣлаются  введен- 
нымъ  въ  цѣнь  метрономомъ. 

Опредѣляется  наибольшее  разстойніе  спиралей,  т.  е.  наименьшая  сила  тока, 
отъ  которой  получаются  сокращенія  при  каждомъ  размыканіи  тока. 

Разстояніе  спиралей. 

Чрезъ  сердце  пропускается  чистая  питатель- 
ная жидкость   9  сьт. 

Чрезъ  сердце  пропускается  питательная 
жидкость,  содержащая  1«/о  Ехіг.  /ІС.  Ѳгтйеі.  гоЬ. 


9,2 

Въ  слѣдующія  2  минуты  .   .  . 

8,5 

Въ  слѣдующія  2     —     .    .  . 

8 

Въ  слѣдующую  минуту.    .   .  . 

6 

Въ  слѣдуюіція  8  минутъ  .   .  . 

4,5 
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ОПЫТЪ  №  28. 


Капа  езсиіепіа,  самецъ,  очепь  круппая. 

Къ  9  ч.  4  м.  приготовлена  для  наблюдспія:  отирепарованъ  правый  п.  кут- 
раі1іісо-ѵа§и8,  перерѣзанъ,  периферически?  конецъ  взятъ  па  нитку.  Правы»  ѵа^из 
пе  тронутъ.  Сердце  обнажено  нродольпымъ  разрѣзомъ  грудноіі  клѣтки  регісаг- 
сііит  не  вскрытъ.  Подъ  кожу  бедра  вколота  игла  Правацовск.  шприца.  Ля- 
гушка обложена  мокрыми  губками. 
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35  14 

36  14 

48  14 

49  14 

53  14 

54  14остан 

55  16  16 
57  16  16 

0  14  14 


14 
14 
14 
14 
14 


34    7  8 
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2 

14 

15 
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15 

15 
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15 

15 
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15 

15 
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15 

15 

8 

9 

12 
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14 

15 

10 

16 

16 

11 

15 
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14 
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15 

15 

15 

15 

18 

15 

15 

19 

13 

15 

20 

16 

16 

22 

15 

15 

23 

15 

15 

26 

15 

27 

16 

1С 

28 

16 

16 

29 

16 

16 

30 

16 

15 

31 

15 

8 

32 

8 

8 

33 

7 

8 

Раздраженіе  иерпфериче- 
скаго  конца  п.  зупхра- 
Шсо-ѵа§і  прир=12с1;т. 
даетъ  остановку  сердца 
(р=разстояніе  между 
катушками  саннаго  ап- 
парата В-и  -  Воів  -  Кеу- 
топй'а),  Элементъ  Да- 
ніеля . 

Впрысиуто  подъ  кожу 
бедра 0,3  с.  сіт.  ехіг.П. 
Ѳгіпсіеі.  гоЪизг,. 


Раздражеиіе  перифериче- 
ская) коица  нерва  (ѵа§і) 
токомъ  той  же  силы. 
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36 
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38 
45 
46 
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48 
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50 
51 
52 
11  20 
21 
23 
24 
25 
26 
27 
36 
37 
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7 
6 
6 
6 
6 
5 
5 
5 

5 
б 
5 
5 
5 


Раздраженіе  нерва  токомъ 
тон  же  силы;  при 
р=11,4  сіт.  получи- 
лась остановка  сердца 
черезъ  7  секундъ. 

Впрыснуто  подъ  кожу 
другаго  бедра  еще  0,2  с. 
сип.  ехѣг.  Я.  Сггіпсіеі. 
гоЪ. 

Предссрдія  пачипаютъ 
растягиваться;  желудо- 
чекъ  дольше  остается 
въ  систол!',  и  сокра- 
щается спльиѣе  нор- 
маль наго. 

Желудочекл,  вдругъ  сталъ 
сокращаться  вдвое  мень- 
ше; предсердія  сокра- 


38 
39 
40 
41 
42 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
56 
12  9 
10 
11 
12 
13 
21 
22 
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10 
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10  10 
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К)  10 


9  10 

10  10 

10  ю 

9  10 

10  11 

11  11 
11  11 

5  6 

6  5 

6 
б 
5 
6 


щаются  вдвое  чаще  же- 
лудочка. 
Раздраженіенерва,р=11,4 
сип. 


Раздражевіенерва;р=11,4 
сіт. 

Раздражевіе  нерва;  р=11 
сіт.— остановка. 


Раздраженіе  нерва;  р=11 
сип.;  тотчасъ  по  прпло- 
женіп  тока  сердце  стало 
сокращаться  вдвое  чаще 
т.  е.  сокращепія  желу- 
дочка стали  слѣдовать 
за  каждыыъ  сокраще- 
ыіемъ  предсердій;  ритмъ 
же  предсердін  остался 
тотъ  же. 

Раздражепіе  нерва;р=10,4 
сіт. 

Раздраженіе  нерва;  р=10 
сіт. 


11  П 

п  ю 

Ю  Ю 

10  10 


Предсердія  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка. 

Раздражепіе  нерва;  р=9 
сі;т.— остановка. 


Раздраженіс  нерва;  тотъ 
же  токъ  (р=9  сип.)— 
остановка  болѣе  про- 
должительна н  насту- 
пила скорѣе;  сейчасъ 
же   вслѣдъ  за  этпмъ 
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снова  сокращения  же- 
лудочка слѣдуютъ  за 
каждымъ  сокращеніемъ 
предсердій. 
Раздраженіе  нерва;  оста- 
новка получилась  отъ 
болѣе  слабаго  тока  р=10 
сіт. 


м. 

37 

38 

39 
40 
41 


10 
10 


10 
10 


10 

10 


10 
10 


Раздраженіе  перва;  р=12 
сіт. 

Раздражен  іе  нерва;  р=11 
сіт.— остановка. 


Въ  течсніе  всего  опыта  нервъ  раздражался  токомъ  отъ  2—15  секундъ;  т.  е. 
или  до  остановки  (если  она  вызывалась  токомъ  раньше  15")  или  же  въ  теченіе  15". 
(если  токъ  не  давалъ  остановки);  по  никогда  не  раздражался  больше  15". 


ОПЫТЪ  №  29. 
Капа  езсиіеиіа  самка,  очень  большая. 

Постановка  опыта  совершенно  такая  же  какъ  предыдущая.  Къ  3  ч.  25  м. 
приготовлена  для  наблюденія. 

в*.              ■  і  I ■   I  ■    і  %    I  •• 

МЛН  І?  3  г-І 

«                в                                                     в:  я 

I      §  Я  *                                   8  8  *  «в 

ч-   м-  ч.  м. 

3  50  14    14                                            57  12  12 

51  13    13                                            58  12  12 

52  13   13                                     59  12  остан.  Раздраженіе  нерва;  р=10 

4  0  11   11                                  5    0  и   12     сіт.— остановка. 
1  11   И                                       1  12  12 

17  11    10                                            4  и  12 

18  10    10                                            6  11  11 

19  10    10                                              9  ц  ц 

.10   ?2                                       Ю  11    п  Предсердія  растянуты. 

28  Ю    10                                             13  11  11 

о?  }?>   10  ™            .        ѵ               14  Постан.Раздраженіенерва:р=10,6 

Іо  Л  ос7о "•  РазД11ажеше  »еРиф-  конца  сип.— остановка . 

А    о   іо     п'  ѵаді;  р=1°  сЪт-~      16  6    5  Предсердія  сокращаются 

и  и  12     остановка.                     17  5    5     вдвое  чаще  желудочка. 

35     2    11                                               20  5  5 

36.  11    11                                               26  5  5 


40  }5  }}  27  5  5  Раздраженіенерва;р=10,6 

4.1    1П    1(1  СІШ. 

28  5  б  Раздраженіе  нерва;  р=Ю 

»  }°    10  п  29  6  5  сЬш. 

1о  1о   ~  ипрнспуто    подъ    кожу  30  5  б 

48  18   13  бедра  0,35  с.  сіт.  ехіг.  6  10  б  5 

49  13  із  Н.  бгіпдеі.  гоЬиаІ.  11  б  б 
•я  13   із  Сокращепія  сердца  силь-  12  б  б 

55  }2  ]1  нѣѳ  "Режняго.  із  4  б  Раздраженіе  нерва;  р=9 
*  сіт. 
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18  9  10 

19  10  11 

20  11  11 

28  11  11 

29  11  11 
31  11  11 


Раздражен іе  нерва;  р=8 
сіт. 


Раздраженіе  нерва;  р=7 
сіт. 

Раздраженіе  нерва;  р=6 
сіт.  -  остановка. 


Раздраженіе  нерва;  р=6 
сіга. 

Раздраженіе  нерва;  р=5,4 
сип. 


Раздраженіе  нерва;  р=5 
сіт. 

Раздражепіе  нерва;  р=4 
сіт.;  тотчасъ  за  раз- 
дражепіемъ  желудочекъ 
сердца  сталъ  сокра- 
щаться вслѣдъ  за  каж- 
дымъ  сокращеніемъ 
лредсердій. 
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32 

8 

10 

33 

11 

12 

34 

11 

11 

44 

11 

11 

45 

8 

10 

46 

12 

12 

47 

12 

12 

49 

11 

11 

2 

11 

11 

3 

11 

11 

4 
6 

— 
12 

— 
12 

7 

12 

12 
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11 

11 

31 

11 

11 

32 

7 

9 

35 

12 

12 

36 

12 

12 

14 

11 

11 

15 

11 

11 

16 

17 

13 

12 

18 

11 

11 

Раздраженіе  нерва;  р=4 
сіт. 


Раздраженіе  нерва;  р=3 
сип. 


Послѣдовательно  раздра- 
жался нервъ  токами 
р=2  сіт.,  1  сип.,  и 
полное  сближеніе  ка- 
тушекъ;  —  иол  у  чается 
только  замедленіе,  ос- 
тановки же  совсѣмъ  не 
получается. 

Раздраженіе  нерва;  р=0 
т.  е.  полное  сблпженіе 
катушекъ. 


Раздраженіе  нерва;  р=0 
остановка. 


Раздраженіе  нерва  производилось  какъ  и  въ  предыдущемъ  опытѣ. 


ОПЫТЪ  №  30. 
Капа  іеиірогагіа  небольшая,  самка. 

К,ъ  12  ч.  5  м.  приготовлена  для  наблюденія:  обнажено  сердце  продольными 
разрѣзомъ  грудпои  кости;  вскрыта  регісагйіит;  подъ  кожу  бедра  вколота  игла 
Правацовск.  ганрица.  Лягушка  обложена  мокрыми  губками. 


О) 


О.  ч 

I'5  8 

И  а;  °1 
Р4  ЕГ  & 


П. 


м. 
12 
13 
18 
19 
21 
22 
23 


14 
14 
14 
14 
14 
14 
15 


14 
14 
14 
14 
14 

14 


я 
И 


Приложены  электроды  кт. 
«іішз  ѵсповиз  (на  гра- 


м. 

24 


25 
20 


1С    ^ 1 

я 

и  8  Э 
Я  ®  о 


14  14  пицѣ  его  съ  предсер- 
діямп);  р=10  сип.;  эле- 
мент!. Даиіеля;  —  оста- 
новки. 

И  остап.  Приложены  электроды  къ 
16   14     віп.  ѵспозш>;  р=10  сіт.; 
остановка. 
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а: 

я 

о> 


5?  "*^Ю 

а!  Ф 

<=>  М  - 
м 

8  Я  2 

3  3  я 

я  «  2 


м. 

27 

14 

— 

28 

15 

15 

29 

15 

14 

30 

14 

7 

32 

7 

7 

33 

7 

6 

35 

5 

6 

37 

5 

5 

38 

5 

5 

39 

5 

5 

40 

5 

5 

45 

5 

5 

46 

5 

5 

48 

5 

5 

49 

5 

5 

50 

5 

5 

51 

5 

5 

52 

5 

5 

53 

5 

5 

4 

5 

5 

5 

6 

5 

6 

5 

5 

7 

6 

5 

8 

5 

5 

О 

о 

о  а 
я  а> 


Ч. 


Впрыспуто    подт.  кожу 

бедра  0,3  с.  сіт.  ехіг. 

Я.  Сгішіеі.  гоЪизі. 
Прѳдсердія  сокращаются 

вдвое  чаще  желудочка. 
Приложены  электроды  къ 

8іп.  ѵспоз.;  р=10  сіга. 
Приложены  электроды  кт» 

8іп.  ѵепоз.;  р=9  сип. 
Приложены  электроды  къ 

зіп.  ѵепоз.;  р=8,4  сип. 


Приложены  электроды  къ 
зіп.  ѵепоз.;  р=7,8  сип. 


Приложены  электроды  кт. 
зіп.  ѵепоз.;  р=7  сип. 

Приложены  электроды  кт. 

зіп.  ѵепоз.;  р=б  сип. 
Приложены  электроды  къ 

зіп.  ѵепоз.;  р=4  сіт. 


м. 

1  Л 

к 
о 

О 

1 1 

к 
о 

к 

о 

1  9 

о 

к 
о 

0 

о 

1  А 

к 
и 

к 
о 

АР. 

7 

о 
о 

Л  7 

7 
I 

о 

•Іо 

7 

о 

о 

49 

7 

8 

50 

6 

9 

51 

7 

8 

0 

8 

8 

1 

8 

8 

2 

6 

9 

3 

9 

8 

4 

8 

8 

50 

11 

11 

51 

11 

11 

52 

11 

Приложепы  элект]юды  къ 

8Іп.  ѵепоз.;  р=2  сіт. 
Приложены  электроды  къ 

зіп.  ѵепоз.;  р  =  0,  т.-е. 

полное  сближеніе  кату- 

шекъ. 

Предсердія  сокращаются 
одинаковое  число  разъ 
съ  желудочками;  пауза 
между  сокращеніями 
предсердій  и  желудочка 
рѣзко  удлинена. 

Приложены  электроды  къ 
зіп.  ѵепоз.;  р=8  сіт. 


Приложены 
зіп.  ѵепоз. 


электроды  къ 
;  р=6  сіт. 


Приложены  электроды  къ 
зіп.  ѵепоз.;  р  =  4  сіт. 
остановка. 


Зіпиз  ѵепозиз  раздражался  или  вплоть  до  остановки  сердца  (если  она  на- 
ступала раньше  15  секундъ),  илиібсекундъ  (если  отъ  данной  силы  тока  остановки 
ае  получается),  но  никогда  дольше. 


ОПЫТЪ  №  31. 

Лягушка  большая,  самецъ. 

10  ч.  5  м.  перерѣзка  спиннаго  мозга  тотчасъ  подъ  затылочнымъ  отверстіемъ 
(по  боИг'у). 

Къ  10  ч.  50  м.  приготовлена  для  наблюденія:  перерѣзаны  оба  пп.  зут- 
раіпісо-ѵаёі,  периферическій  конецъ  ираваго  взятъ  на  нитку.  Сердце  обнажено 
продолыіымъ  разрѣзомъ  грудной  кости,  регісагйіит  вскрыть.  Нодъ  кожу  бедра 
вколота  игла  Провацовск.  шприца.  Лягушка  обложева  мокрыми  губками. 


о,  ь  ю 

■  '  ~.  • 

о.  ч  |3 
и  <ѵ  ^ 

5  *  * 

8  *  «я 

N 

ос 

са 

Я 

Ф 

Я» 

В  я  в> 

Я 

0) 
Оч 

О.Н  св 
«  И  Й 

И 

в  «и  Ь 

« 

ч.  м. 

ч.  м. 

11  2 

И  12 

5 

10  10 

3 

1 1  12 

6 

11  11 

4 

11  11 

7 

11  12 

раздраженіе  нернф.  копца 
п.  ѵаці  йехігі;  р=сІт. 
Элементъ  Грене. 
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<й  >>== 
М   О)  і-Н 
О   "Ч  ~ 

и 

5  'И  сз 

Ц  «  м 
И  »  о 


л  4 12 
8  *  й 


ч.  м. 
59 

Раздражевіе  п.  ѵа$і;  р=  12  0 


10  сЬш. 


ч.  м. 

8  11  12 

9  9  9 

10  12  11 

11  11  12 

12  11  11 

13  11  11 

14  11  11 

15  Иостан.  Раздраженіе  п.  ѵаді;  р  = 

16  12   12      9  сіт. 

17  11  11 

18  11  11 

19  11  11 

20  Постав.  Раздраженіе  прямо  8іпив 

21  12   11      ѵепозиз;  р=10  сіт. 

22  11  11 

23  11  12 

24  11  11 

25  11  10 

26  11  11 

27  10  11 

28  11  11 

29  11  11 

30  Постав.  Раздраженіе  п.  ѵа§і;  р  = 

31  11   11      9  сіт. 

32  11  11 

33  11  10 

34  11  10 

35  Юостан.  Раздраженіе  зіп.  ѵеііоз.; 

36  11   12      р=10  сіт. 

37  12  11 

38  11  11 

39  11  11 

40  11  — 
'  41    11  12 

42  12  11 

43  11  11 

44  11   11   Предсердія  начиваютъ 

растягиваться. 

45  остановка 

(продолж.)  Раздраженіе  зіп.  ѵепоз.; 
р=10  сіт. 
Преде  ер  дія  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка. 


га 


н  а5  к 


Впрыснуто  подъ  кожу 
Недра  0,4  с.  сіш.  ехіг. 
Я.  бгіпаеі.  гоЪ. 


46 

47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 


4 
4 
3 
3 


5 
3 
4 
3 


3  остан.  Раздраженіе  п.  ѵа#і.;  р= 
3     3      9  сіт. 


3 
3 
4 
4 


2 
4 
4 
4 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 


5 
4 
5 
5 
4 
4 


4 

5 
4 
4 
5 
5 


Раздраженіе  зін.  ѵепоз.; 
р=10  сіт. 


4остан.Раздраженіе  п.  ѵа^і;  р  = 
5     4      8,5  сіні. 
4  4 
4  5 
4  4 

4остан.Раздраженіе  зіп.  ѵепоз.; 
3    3      р=9  сіга. 


3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 


3 
3 
3 
2 
2 
2 
2 
3 
4 
3 
3 
2 
2 


Раздраженіе  зіп.  ѵепоз. 
р=9  сіга. 


Раздраженіе  п.  ѵа^і;  р  = 
7  сіт. 


3  остан.  Раздраженіе  зіп .  ѵепоз.; 

2  3      р=8,5  сіш. 

3  2 
3  2 
3  2 
3  4 
3  3 
3  3 
3  3 

3  2  Раздражевіе  зіп. 

3  2      р=8,5  сѣт. 

3  3 

3  3 

3  3 

3  4 


Раздражевіе  п.  ѵа§і;  р  = 
6  сіт. 


іѵепоз.; 


41  остан.З 

42  2  3 
3 
3 
4 
3 
3 
3 
3 


56  остан. 5 

57  5  5 

58  5  б 


43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 


3 
2 
3 
3 
3 
3 
3 


Раздраженіе  зіп.  гаіоз.; 
рг=8  сіт.;  уже  послѣ 
раздраженія,  когда  токъ 
(іылъ  отнятъ,  получи- 
лась остановка. 
Раздраженіе  п.  ѵа^і;  р  = 
5  сЬт. 


3  остап.  Раздражепіе  зіп.  ѵепоз.; 
3     2      р=7,5  сіт. 
3  2 


Раздражевіе  п.  ѵа^і.;  р= 
9  сЬт.;  послѣ  же  раз- 
дражен ія  получалась 
остановка. 

Электроды  къ  нерву  и  венозной  пазухѣ  прикладывались  пе  больше  какъ 
па  15  секундъ.  См.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  опытъ  №32. 
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ОПЫТЪ  №  32. 


Опытъ  контрольный  къ  предыдущему. 

Постановка  опыта  совершенно  такая  же  какъ  въ  предыдуідеыъ. 
Лягушка  большая,  самецъ;  12  ч.  20  м.  перерѣзка  спин,  мозга. 
К  ь  12  ч.  55  м.  была  уже  совсѣмъ  приготовлена  для  наблюденія. 


я 

о. 


ой. 

°  ё 

^     -ч  Ы 

я  в  К 


я 
И 


ч.  м. 

ч. 

м. 

1  20 

12 

12 

5 

21 

12 

12 

6 

22 

12 

12 

7 

23 

12 

12 

8 

24 

12 

12 

9 

25 

12  остан.Раздраженіе  иериф.  копна 

10 

26 

11 

12 

п.  ѵа§і;  р=Ю  сіт. 

11 

27 

12 

12 

12 

28 

12 

12 

13 

29 

12 

12 

14 

30 

12 

10 

Раздраженіе  зіп.  ѵепоз.; 

15 

31 

12 

13 

р=11  сѣт. 

16 

32 

13 

13 

17 

33 

13 

13 

18 

34 

13 

13 

19 

35 

13 

9 

Раздражееіе  зіп.  ѵепоз.; 

20 

36 

12 

13 

р=10  сіха. 

21 

37 

13 

13 

22 

38 

13 

13 

23 

39 

13 

13 

24 

40 

ІЗостан.Раздраженіе  зіп.  ѵепоз.: 

25 

41 

13 

13 

р=9,5  сіт. 

26 

42 

13 

13 

27 

43 

13 

13 

28 

44 

13 

13 

2% 

45 

ІЗостап.Раздражеиіе  и.  ѵааі;  р  = 

30 

46 

13 

13 

10  сіга. 

31 

47 

13 

13 

32 

48 

13 

13 

33 

49 

13 

13 

34 

50 

13 

10 

Раздражеиіе  зіп.  ѵепоз.; 

35 

51 

13 

13 

р— 10  сіт. 

36 

52 

13 

13 

37 

53 

13 

14 

38 

54 

13 

14 

39 

55 

1 3  оста  п.  Раз  драже  ніе  зіп.  ѵепоз.; 

40 

56 

13 

13 

р=9,5  сіт. 

41 

57 

13 

13 

42 

58 

13 

13 

43 

59 

14 

15 

44 

2  0 

14 

14 

45 

1 

14 

14 

46 

14 

1  1 

47 

3 

1 1 

13 

Й 

і.  4 

13 

13 

50 

ев  >.>, 

8^ 
8  8  | 


51 


13  остан. 

13  14 

13  13 

13  13 

13  12 

12  10 

13  14 

14  14 
14  14 
14  14 
14 остан. 
14  14 
14  15 
14  14 
14  15 
14  14 
14  14 
14  15 
14  15 
14  15 
14остан. 

14  15 

15  15 
14  15 
14  15 
15 остан. 
14  15 
14  14 
14  14 

14  14 

15  14 
14  14 
14  11 
14  15 
14  14 
14остан 
14  15 
14  15 

14  15 
II  15 

15  осгап 
14  15 

I  I  14 

14  15 
'14  14 

15  14 


Раздраженіе  п.  ѵщі;  р  = 
10  сіт. 


Раздраженіе  зіп.  ѵепоз.; 
р=9,5  сіт. 


Раздраженіе  зіп.  ѵепоз.; 
р=9  сіт. 


Раздраженіе  п.  ѵа§і;  р  = 
9,2  сіт.  (при  р=10  сіт. 
остановки  не  полу- 
чается). 

Раздраженіе  зіп.  ѵепоз.; 
р=8,5  сіт. 


Раздраженіе  ц.  ѵа^і;  р  = 
9,2  г.і  ш. 


Раздражен іе  зіп.  ѵепоз.: 
р=8,5. 
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ОПЫТЪ  №  33. 
Лягушка  средней  величиіш,  самецъ. 

Въ  11  ч.  50  м.  перерѣзка  сппинаго  мозга  между  лопатками. 

Къ  12  ч.  15  м.  приготовлена  для  наблюденія:  правый  п.  вутраіііісо-ѵайик 
иерерѣзанъ,  центральный  и  перпферпческій  конецъ  его  взяты  па  питки.  Лѣвый 
п.  зутраіііісо-ѵаеиз  не  тронутъ.  Вырѣзапа  костная  часть  грудной  кости;  регі- 
сагйіит  не  вскрытъ.  ІІодъ  кожу  бедра  вколота  игла  Правацовскаго  ппірица. 
Лягушка  обложена  мокрыми  губками. 

Опредѣляется  наименьшая  сила  тока,  при  которой  получается  остановка 
сердца. 


о: 
Я 

Ю 


о  ш  р 

Н  <и  о 


ч.  м. 

12  32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
О 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 


11  11 

11  11 

11  11 

11  9 

—  11 
11  11 
11  11 
11  11 
11  11 
11  10 
11  остан 

—  11 
11  10 
10  11 
10  10 
10  9 
10  10 
10  11 
10  9 


Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵа§і;  р=14  сіт.;  эле- 
ментъ  Грене  средней 
величины. 


Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵа§і;  р=13,5  сіні. 


Раздраженіе  центр,  конца 
п.  ѵа§і;  р=13,8  сын. 


10 
9 
10 

9 


9 
9 
9 
9 


9  остан 
-  9 


1 


9 
9 
9 
9 


9 
9 
9 
9 


•Раздраженіе  центр,  конца 
п.  ѵа§і;  р=13,5  сіні. 


9  остан.Раздражепіе  периф.  конца 
—     9      п.  ѵаді;  р=13,5  сіт. 


9 
9 
9 
9 


9 
9 
9 
9 


і.Раздражепіе  центр,  конца; 
р=13,5  сіт. 


9  ог.тан. 
9  10 
9  9 
9  9 

9   —    Впрыснуто    иод'ь  кожу 


м. 

12 

10 

10 

13 

9 

10 

14 

9 

9 

15 

8 

9 

16 

9 

8 

17 

5 

4 

18 

4 

5 

19 

4 

5 

20 

4 

3 

21 

4 

5 

22 

4 

4 

23 

4 

4 

24 

4 

4 

25 

4 

4 

26 

4  остан. 

27 

4 

4 

28 

4 

4 

30 

4 

4 

31 

4 

4 

32 

4  остан 

33 

4 

4 

34 

4 

4 

35 

4 

4 

36 

4 

4 

37 

4 

4 

38 

4 

4 

39 

4 

4 

41 

4 

4 

42 

4 

4 

43 

4  остан 

44 

4 

4 

45 

4 

4 

46 

4 

4 

47 

4 

5 

50 

5 

4 

51 

б 

4 

52 

4 

4 

53 

4 

4 

54 

4 

4 

56 

4 

4 

57 

5 

4 

бедра  0,3  с.  сіт.  ехіг. 
й.  Ѳгінсіеі.  гоЬ. 

Предсердія  растянуты. 

Предсердія  сокращаются 
вдвое  чаще  желудочка. 

Раздраженіе  центр,  конца 
п.  ѵа#і;  р=10  сип. 


Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵа§і;  р  =  10  сіт.; 
(токи  слабѣе  этого  не 
даютъ  остановки). 

.Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵа§і;  р=7спп.  (токи 
слабѣе  не  даютъ  оста- 
новки). 

Раздраженіе  центр,  конца 
п.  ѵаді;  р  доведено  до 
4,5  сіт.  и  все-таки  ни 
остановки,  ни  замедле- 
нія  не  получилось. 

,  Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵа§і;  р=7  сип. 


Раздражепіе  центр,  конца 
п.  ѵаді:  р  доведено  до 
2  смп.;  но  нп  замедле- 
нія,  ни  остановки  не 
получилось. 
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•     I  * 


23 


а  ш 


О) 


м. 

58  4  остан.Раздраженіе  периф.  конца 
59—4      п.  хщі;  р=б,8  сіш. 
0   4  5 

2  5  4 

3  4  5 

4  4  остан.Раздражоніе  иериф.  конца 
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К. 
6 
17 
18 
19 
20 
21 


4 
5 
4 
3 
4 
4 


5  —    4      п.  ѵаді;  р=6,5  сіт. 
См.  контрольный  къ  нему  слѣдующій  оиытъ  №  34. 


Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵа§і;  р  доведено  до 
4  сіт.;  остановки  все- 
таки  не  получилось. 


ОЦЫТЪ  №  34. 

Опытъ  контрольный  къ  предыдущему. 

Лягушка  средней  величины,  самецъ. 

11  ч.  15  м.  нерерѣзка  спиннаго  мозга  между  лопаткамп. 

Кь  12  ч.  была  готова  для  наблюденіл:  правый  п.  ѵа§из  иерерѣзанъ,  цент- 
ральный и  периферическій  концы  его  взяты  на  нитки.  Лѣвый  п.  ѵадиз  не  тро- 
нута. Вырѣзана  костная  часть  грудины;  регісагйіит  не  вскрытъ.  Подъ  кожу 
бедра  вколота  игла  Правац.  шприца.  Лягушка  обложена  мокрыми  губками. 

Онредѣляется  наименьшая  сила  тока,  при  которой  получается  остановка 
сердца. 
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9  9 
9  9 
9  остан, 
9  9 


9 
9 
9 
9 
9 
9 
9 


Раздраженіе  нериф.  конца 
п.  ѵа&і;  р=18  сіт.;  эле- 
мента 1  рене  средней 
величины. 


9  остан 
9  9 


9 
9 
9 
9 


9  остап 
9  9 
9  9 
9  9 


Раздраженіе  центр,  конца 
п.  ѵаді;  р=:19  сіт. 


Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵаді;  р=18  сіт. 


Щ 

Вреы 

Число 
щеній 

ч. 

м. 

57 

9  9 

58 

9  9 

59 

9  остан 

1 

0 

9  9 

1 

9  10 
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9  9 
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10  9 
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9  9 

5 

9  9 

6 

9  9 
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9  9 
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9  9 

( 

9 

9  9 

) 

10 

9  остан 

11 

9  9 

12 

9  9 

13 

9  9 

14 

9  9 

15 

9  9 

16 

9  9 

17 

9  9 

Раздраясеніе  центр,  конца 
п.  ѵаді;  р=18,6  сіт. 


Впрыснуто  подъ  кожу 
бедра  0,4  с.  сіт.  0,7°/0 
раствора  КаСІ. 


Раздражеиіе  периф.  конца 
п.  ѵа§і;  р=18  сіт. 
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9  остан.Раздрагкеніе  центр,  конца 

9     9      п.  ѵа§і;  р=18,5  сіт. 

9  8 

9  8 

9  8 

9  8 

9  8 

8  9 

9  8 
9  8 

8  9 

9  остан.Раздраженіе  иериф.  конца 
п.  ѵа§і;  р=17,8  сіт. 


8 

9 
9 
9 


8  остан.Раздраженіе  центр,  конца 

8  9      п.  ѵа§і;  р=18,5  сіт. 

8  9 

9  8 
9  8 

8  9 

9  8 
9  8 

8  9 

9  9 


Время 

Число 
щеній 

дочка 

ч.  м. 

45 

9  остан 
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8 
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53 

9 

9 

54 

9  остан 

55 
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9 
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57 
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59 
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2  0 
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8  остан. 
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8 
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8 

7 

8 

9 

8 

9 

8 

9 

9 

8 

10 

8  остан. 

Раздраженіе  иериф.  конца 
Ш  ѵаді;  р=17,5  сіт. 


Раздраженіе  центр,  конца 
п.  ѵа^і;  р=18,4  сіш. 


Раздраженіе  периф.  конца 
п.  ѵа^і;  р=17,5  сіт. 


Раздраженіе  центр,  конца 
п.  ѵа&і;  р=18,2  сіт. 


ОПЫТЪ  №  35. 

Опытъ  состоитъ  въ  слѣдующемъ:  два  сердца,  только  что  вырѣзанныя  нзъ 
тѣла  лягушки  (съ  началами  крупныхъ  сосудовъ)  кладутся  одно  (А)  въ  0,6%  ра- 
створъ  ЖС1,  содержаний  0,6%  ехѣг.  й.  бтіпсіеі.  гоЪ.;  другое  (В)  въ  чистый  0,6°/о 
растворъ  ИаСІ  и  сосчитывается  число  сердечныхъ  сокращеній  того  н  другаго  въ 
15  секундъ. 

Средній  столбецъ  означаетъ  время,  протекшее  отъ  напала  наблюденія,  т.-е. 
отъ  момента  нырѣзывавія  сердецъ. 
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Сердце  лежитъ  на  живо- 
тѣ  лягушки. 


Сердце  лежитъ  въ  раство- 
рѣ  (0,6%)  КаСІ,  содер- 
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Сердце  лежитъ  на  жнво- 
тѣ  лягушки. 


Сердце  лежитъ  въчистомъ 
0,6%  растворѣ  NаС1. 
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49 
•  50 
51 

Сокращенія  сердца  очень   52  Сокращенія  сердца  слабы, 
слабы— еле  сосчитыва-  но  считаются  свободно, 

ются. 
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ОПЫТЪ  №  36. 

Нижняя  половина  (верхушка)  сердца  лягушки  навязана  на  канюлю  и  на- 
дѣта  на  аппаратъ  "УУПНатз'а. 

Сердце  въ  течепіе  всего  опыта  опущено  вътнгелекъ  съ  чистой  питательной  жид- 
костью (дефибриппрованная,  свѣже-выпущенпая  кроличья  кровь  +  двѣ  части  0,7% 
раствора  КаСІ).  Сокращения  вызываются  размыканіямп  постояннаго  эіектрнче- 
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скаго  тока;  размыканія  (52  раза  въ  минуту)  дѣлаются  введенным1!,  въ  цѣпь 
метрономомъ.  Разстояніе  между  уровнемъ  жидкостей  въ  аииаратѣ  и  сердцемъ  = 
10  сііп. 

Опредѣляется  наибольшее  іюднятіе  ртути  въ  свободномъ  колѣпѣ  маиометра 
при  подномъ  зажатіи  отводящей  трубки  аппарата. 

Среднее  Наибольшее 
давленіе.  давленіе 

Чрезъ  сердце  пропускается  чистая  питательная  жидкость. 

чрезъ  20  минуть.   ...   28    тт.      43  тт. 
Чрезъ  сердце  пропускается  питательная  жидкость,  со- 
держащая 0,67°/о  ехіг.  /I.  Огіпйеі. 

чрезъ  2  минуты ....   28,5  44,2 
Чрезъ  сердце  пропускается  чистая  питательная  жидкость. 

чрезъ  7  минутъ  ....   24,5  41,4 

чрезъ  12  минутъ   .   .   .   20,4  37 
Чрезъ  сердце  пропускается  питат.  жидкость,  содержа- 
щая 0,67°/0  еайг.  /I.  Отіпсіеі.  гоЪ. 

чрезъ  3  минуты  ....   23  38 
Чрезъ  сердце  пропускается  чистая  питательная  жидкость. 

чрезъ  3  минуты  ....   18,5  37 

чрезъ  3  минуты  ....   18,5  36 


ОПЫТЪ  №  37. 

Нижняя  половина  сердца  лягушки  (верхушка)  навязана  на  каиюлю  и  на- 
дѣта  на  аппарата  'ШШатз'а.  Чрезъ  сердце  въ  теченіе  всего  опыта  пропускается 
чистая  питательная  жидкость  (дефибринированная  свѣже-выпущенная  кроличья 
кровь  +  двѣ  части  0,7%  раствора  КаСІ).  Сокращенія  вызываются  размыканіемъ 
постояннаго  электрическаго  тока;  размыканія  (60  разъ  въ  минуту)  дѣлаются  вве- 
депнымъ  въ  цѣпь  метрономомъ.  Разстояніе  между  уровнемъ  жидкости  въ  аппа- 
ратѣ  и  сердцемъ  =  10  сіѵа. 

Опредѣляется  наибольшее  ноднятіе  ртути  въсвободномъ  колѣпѣ  манометра 
при  полномъ  зажатіи  отводящей  трубки  аппарата. 

Среднее  Наибольшее 
давленіе.  давленіе. 

Подъ  сердце  подставленъ  тигелекъ  съ  чистой  питатель- 
ной жидкостью. 

чрезъ  20  минутъ    ...       28  Ь4 

Подъ  сердце  подставленъ  тигелекъ  содержащій  въ  2  с. 

сьт.  питательной  жидкости  0,1  с  сіт.  ехіг. 

СггШеІ.  гоЪ.  й1 

чрезъ  3  минуты  ....       2У  01 

Подъ  сердце  подставленъ  тигелекъ  съ  чистой  питатель- 
ной жидкостью.  00  К1  к 

чрезъ  2  минуты  ....       22  оі>«> 

Подъ  сердце  иодставленъ  тигелекъ,  содержащій  въ  2  с. 
сЬт.  питательной  жидкости  0,2  с.  сіт.  ехіг.  11. 

О-гіпсЫ.  гоЪизі.  пп 

чрезъ  4  минуты  ....  22 


арезъ  4  минуты 


22  59 
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Подъ  сердце  нодстаилепъ  тигелекъ  съ  чистой  питатель- 
ной жидкостью. 

чрезъ  5  минуть  ....       26  61 
Подъ  сердце  иодставленъ  тигелекъ,  содержаний  съ  2  с. 
сіш.  питательной  жидкости  0,3  с.  сігд.  ехіг.  /I. 
ОгіпАеІ.  гоЬи8І. 

чрезъ  3  минуты  ....  29  55 
чрезъ  2  минуты  ....        27  54 


ОІІЫТЪ  Л  38. 

Постановка  опыта  совершенно  такая  же,  какъ  въ  предыдущемъ;  только  раз- 
мыканія  тока  дѣлаютсл  40  разъ  въ  минуту. 

Опредѣляется  также  наибольшее  нодпятіе  ртути  въ  снободномъ  колѣпѣ 
манометра  при  полвомъ  зажатіи  отводящей  трубки  аппарата  ("ШШатз'а). 

Среднее  Наибольшей 
давлен  іе.        давлен  іс 

Сердце  опущено  въ  тигелекъ  съ  чистой  питательной  жид- 
костью. 

чрезъ  20  минутъ    ...  15 
Сердце  опущено  въ  тигелекъ/ содержащій  2  с.  сіт.  пи- 
тательной жидкости  и  0,4  с.  сып.  ехіг.  /?.  Огіпйеі. 
гоЪизі. 

чрезъ  1  минуту  ....  15 
Сердце  опущено  въ  тигелекъ  съ  чистой  питательной  жид- 
костью. 

чрезъ  2  минуты  ....  15 
Сердце  опущено  въ  тигелекъ,  содержаний  2  с.  сіт.  пи- 
тательной жидкости  и  0,4  с.  сіт.  ехіг.  Ц.  (хгітіеі. 
гоЬизі. 

чрезъ  3  минуты  ....  15 
Сердце  опущено  въ  тигелекъ  съ  чистой  питательной  жид- 
костью. 

чрезъ  5  минутъ  ....  15 
Сердце  опущено  въ  тигелекъ,  содержаний  2  с.  сіт.  пи- 
тательной жидкости  и  0,4  с.  сітп.  ехіг.  /I.  Ѳгіпйеі. 
гоЪизі. 

чрезъ  2  мииуты  ....  15 


36 

28 
31 

23 
33 

26 


ОІІЫТЪ  №  39. 
Лягушка  средней  величины,  самецъ. 

12  ч..50  м.  Перерѣзка  сниннаго  мозга  тотчасъ  подъ  затылочною  коотмо. 
Одна  канюлька  вставлена  въ  периферический  конецъ  аорты,  другая  чрезъ  срѣзап- 
вую  верхушку  сердца  въ  полость  предсердія.  Аортальная  канюлька  соеднпспа  съ 
аннаратомъ  для  искусственпаго  кровообращенія,  въ  которомъ  въ  одиой  вороикі. 
чистый  0,6%  растворъ  ИаСІ;  въ  другой  тоть  же  растворъ,  но  содержаний  еще 

7 
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1,5°/о  ехіг.  й,  (тппйеі.  гоЬ.  Чреяъ  кроиеиоспую  систему  лягушки  пускается  попе- 
ремѣнно,  то  тотъ,  то  другой  растворъ  и  сосчитывается  число  капель,  вытекаю- 
щпхъ  чрезъ  сердечную  капюльку  въ  15  секундъ.  іРазстояніе  между  сердцемъ  и 
уровпемъ  жидкостей  въ  воропкахъ  =  30  сЬт. 
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Пропускается  растворъ 
ШС1. 


Пропускается  растворъ 
съ  Сггіпсіеі.  гоЪ. 

Пропускается  растворъ 
ЯаСІ. 

Пропускается  растворъ 
съ  Сггіпйеі.  гоЪ. 


Пропускается  растворъ 
ЫаСІ. 
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съ  бтіпсіеі.  гоЬ. 


ИаСІ. 


съ  (тгіпгіеі.  гоЪ. 


ОПЫТЪ  №  40. 

Лягушка  большая,  самецъ. 

Постановка  опыта  совершенно  такая  же,  какъ  и  въ  предыдущемъ:  12  ч. 
35  м.  перерѣзанъ  спинной  мозгъ;  вставлены  канюли— одна  въ  периферическій 
конецъ  аорты,  другая  чрезъ  срѣзанную  верхушку  сердца  въ  полость  предсер- 
дія  еіс. 

Разстояніе  между  уровнемъ  жидкостей  въ  воронкахъ  (постоянная  величина) 
и  сердцемъ  =  30  сіт. 

Приготовлена  для  наблюдеиія  къ  2  ч.  30  м.,  и  сейчасъ  же  сталъ  пропу- 
скаться 0,6%  растворъ  КаСІ. 

Взято  2°/о  содержаніс  ехіг.  Я.  Сггіпйеі.  гоЬ.  въ  0,6°/о  растворѣ  КаСІ. 
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2  35 

23 

36 

23 

37 

23 

38 

22 

Пропускается  чистый  ра- 
створъ КаСІ. 


ремя. 

СЛО  I 
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м. 

39 

21 

40 

20 

42 

28 

43 

28 

-  99  — 
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РІі 
03 

ч.  м. 
44 
45 
46 
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48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
3  0 
1 
2 
3 
4 
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28 
28 
35 
36 
38 
38 
41 
42 
43 
43 
43 
43 
48 
46 
52 
52 
57 
54 
55 
57 
57 
53 


а> 
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Пропускается  растворъ  съ 
Оппсіеі.  гоЬ. 


Пропускается  чистый  ра- 
створъ  КаСІ. 


Пропускается  растворъ 
съ  Отіпсіеі.  гоЬ. 


Пропускается  чистый  ра- 
створъ КаСІ. 


Опытъ  пріостано- 
вленъ;  чрезъ  кро- 
веносную систему 
ничто  не  пропу- 
скается. 

3  27      43    Пущенъ  чистый  растворъ 
28      42  ШЛ. 


м. 

29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
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41 

42 
42 
42 
43 
49 
48 
52 
50 
49 
54 
50 
47 
46 
46 
42 
42 
43 
53 
49 
50 
50 
52 
46 
45 
43 
41 
41 


Пущенъ  растворъ  съСггіп- 
йеі.  гоЬ. 


Пущенъ  чистыГі  растворъ 
ЙаСІ. 


Пущенъ  растворъ  съ  бтіп- 
йеі.  гоЬ. 


Пущенъ  чистый  растворъ 
МаСІ. 


ОПЫТЪ  №  41. 
Лягушка  очень  крупная,  самедъ. 

Въ  9  час.  35  мин.  перерѣзва  спиннаго  мозга,  тотчасъ  подъ  затылочнымъ 
отвсрстіемъ.  Остальное  какъ  въ  опытѣ  №  1. 

Къ  10  час.  20  мин.  была  совсѣмъ  приготовлена  для  наблюденія. 

*     «  а  |^  *     3  а  ^ 

Фа      И.о.  Ч      2  а      8    .  о 

&  §1  II  I  II  Зз  §а 

10  37  40,5  8,5  11                                ^  48  38  7 

38  39,5  7,5  44  88  7  11 

39  89  8  45  43  э  Впрыснуто  подъ  ко- 

40  38  7  11  42  9  жу  бедра  0,3  с. 

41  38  7  46  41  8  сіт.ехІг.Я.Опп- 

42  38  ^  11  38,6  7,5  11      сіеі.  гоЬ. 
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яёайяо^  а^а 

ч.  м.  Ч.  м. 

47  38  7  25   33,5  4 
38  7  33,75  3,75 

48  38  7  26  32,75  3,75  11 
38,5  7      11  33  3,5 

49  38,5  7  27  32,75  3,75  11 

50  38,5  7      11  33  3,5 

51  38,5  7  28  31,75  4,25  10    Предсердія  начп- 

52  39,25  6,75  31,5  2,5            наюп.    растя ги- 

53  39,5  6,5  29  30,5  1,5            ватьсл;  желудо- 

54  39,25  6,25  29,5  1              чекъ  дольше  ос- 

55  39  6,5    11  тается  иъ  сокра- 

56  39  6,5  щенномъ  состоя- 

57  38,75  6,25  11  він. 

58  38,75  6,25  80  35  8       5   Предсердія  сокра- 

59  39  6,5  11  31  34  8  5  щаютсл  вдвое  ча- 
11    0  38,75  6,25  33  8  іі',сжелулочка;же- 

1  38,75  6,25  32  31,5  7,5     5      лудочекъ  расши- 

2  38,75  6,25  11  30,75  7,25          ряется  и  нанол- 

3  38,75  6,25  33  30,75  7,25    5       няется  кровью  во 

4  38,75  6,25  11  34  30,5  7              время  діастолы 

5  38,75  6,25  30  7             гораздо  больше 

6  38,25  5,75  35  30  7       5  нормальна™. 

7  37,75  5,25  11  36  29.25  6,75 

8  38  5  37  28,75  6,75 

9  38  5  38  28,25  6,75  5 

10  37,75  4,75  11  39  29,5  7            Задпія    лапкп  ля- 
37,75  4,25  40  29,'.!5  6,75    5       гушкіі  прнподвя- 

11  37,75  4,75  41  29  7               ты,  поставлены 
37,75  4,25  почти  вертикаль- 

12  37,75  4,75  но  къ  туловищу. 
37,75  4,25  10,5  42  29  7       5    Лапки  опущены. 

13  37,5  5  10,5 
37,5  4,5 

14  37,5  5  10,5 
37,5  4,5 

15  37,5  4,75 
37,25  4,25 

16  36,75  4,75  10,5 
37,25  4,25 

17  36,75  4,75 
37,25  4,25 

18  36,75  4,75  10,5 

37  4  2  28,5  7,5         Задвія   лапкп  ля- 

19  36  5      11  3  28  7,5            гушки  ириіюд- 
37  4  4  27,5  7,5     5  пяты. 

20  36  5  11 

37  4  6  27,25  7,75    5   Лапки   снова  опу- 

21  36  5  7  26,5  7,5  щены. 
37  4 

22  36,25  4,75  11   Впрыснуто  туда  же 
37  4  еще  0,2  с.  сіт 

23  35,75  4,25  11      ехіг.  Я.  бгішіеі 
36  3,5  хоЪ. 
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29,5 

29,5 

29,5 
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29,71 

29,75 

29,5 
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31,5 

32,5 

34 
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35 
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37 
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37,75 

38 

38,25 
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37,75 
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38 
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38,25 
38,25 
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5,25 
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5,5 
5,5 


5,5 


5,5 

5,5 
5,5 

10,5 
10,5 

10,5  Лапки  (задпія)  ля- 
гушки нринод- 
10,5    няты . 

10,5 

10,5  Лайки  снова  опу- 
щены. 

10,5 
10,5 
10,5 
10.5 


10,5 


10,5 
10,5 


ОПЫТЪ  №  42. 


Кобель,  вѣсоыъ  6750  #гт. 

Трахеотомія;  кураре  (2,5  с.  сіга.  1%  раствора  въ  вепу;  поаднѣе  была  ещо 
подтравлена  1,5  с.  сіга.  того  же  1°/о  раствора);  искусственное  дмханіе. 
Сх  маномѳтроиъ  соединена  агі.  Гетогаі.  йехіга. 
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§  I  8 
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^^Л^  а.       Я    о.  ^ 

СЭ       (Г1    О  и  ВД       Р   О  а 

1—10  22  175  1—10  23  170 

10-20  22  175  10—20  24  170 

20—30  23  175  20—30  24  171 

30—40  23  174  30—40  23  171 

40—50  23  174  40—^,0  24  171 

50-60  23  173  50-60  24  170 

1 — 10  23  174  Черезъ  15  мин. На  кривой  рѣзко  выра- 
10—20  21  180  Впрыснуто  въ  ѵеп.  іето-  1—10  27  168  женвая  волнистость 
20—30  19  178      гаі.  3,4  с.  сіт.  ехіг.  іі.  10— 20  26  172      третьяго  порядка. 

30—40  18  167      Сгіпйеі.  гоЬивІ.  20-30  27  171 

40—50   9  155  30—40  27  173 

50—60   8  145  40—50  27  171,5 

1—10  11  131  50—60  28  173,5 

10—20  13  133  1—10  27  173 

20—30  14  135  10-20  28  175 

30-40  15  139  20—30  28  174 

40-50  17  137  30-40  28  176 

50—60  19  136  40—50  27  173,5 

1—10  20  134  50-60  27  175,5 

10-20  21  132  1—10  27  174 

20—30  22  129  10—20  27  175 

30—40  23  132  20—30  27  175 

40—50  25  133  30-40  28  176 

50—60  26  135  40  -  50  28  175,5 

1—10  25  138  50-60  27  175,5 

10—20  25  142  1—10  28  173 

20—30  25  144  10—20  29  173 

30—40  26  146  20—30  28  173 

40—50  26  147  30-40  27  172,5 

50—60  27  149  40-50  28  173 

1—10  26  150,5  50-60  28  173 

10—20  26  151,5  1-Ю  27  173 

20-30  26  153  Ю-20  27  172 

30-40  26  154  20-30  28  173 

40-50  25  153,5  30-40  28  171 

50-60  27  153,5  40—50  29  173 

1-10  26  153  50-60  29  171 

10—20  26  154  1-Ю  28  172 

20-30  26  154  10-20  29  169 

30-40  26  154  20-30  30  171 

Черезъ  1  минуту  30—40  30  167 

1—10  25  156  40-50  29  171 

10-20  25  157  50-60  29  170 

20—30  25  158  1—Ю  35  162 

30-40  25  159  10-20  35  166 

40-50  26.  159  20-30  35  160 

50-60  27  160  30-40  36  163 

1-10  26  162  40-50  38  162 

10-20  27  166  50-60  38  166 

20-30  25  166  1-10  38  163 

30-40  24  160  Н)-20  Пі  № 

40-50  24  171                               і  20-30  38  162 

50—60  24  169  30—40  31  153   Впрыснуто  туда  ае  еще 
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40—50  — 
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1-10 
10-20 
20—30  14 
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40  -  50  18 
50  -  60  22 

1—10  25 
10—20  28 
20-30  28 
30-40  29 
40—50  30 
50—60  31 

1-10  30 
10  -  20  31 
20  -30  33 
30—40 
40—50 
50-60 

1-10  32 
10—20  30 
20—30  31 
30—40  32 
40-50  32 
50—60  33 
Черезъ  13 

1-10  33 
10—20  34 
20—30  33 
30—40  34 
40-50  32 
50—60  33 

1—10  34 
10—20  35 
20-30  35 
30—40  35 
40  -  50  36 
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20-30  33 
30-40  34 
40—50  34 
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50-60  33 
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3,4  с  сіш.  ехіг.  Я.  &гіп-30— 40  36 
аеі.  гоЬив*.  40—50  35 

50-60  35 

1—10  33 
10—20  36 
20—30  36 
30-40  33 
40—50  35 
50—60  35 

1—10  32 
10-20  33 
20—30  35 
30—40  35 
40—50  35 
50-60  26 

1—10  16 
10-20  19 
20—30  22 
30-40  26 
40-50  28 
50—60  32 

1-10  32 
10—20  33 
20—30  33 
30—40  34 
40-50  32 
50—60  31 

1—10  32 
10-20  32 
20—30  33 
30—40  34 
40-50  35 
50—60  35 

1-10  35 
10—20  33 
20—30  34 
30—40  33 
40—50  33 
50—60  34 

1—10  34 
10—20  34 
20—30  35 
30—40  35 
40-60  35 
50-60  34 

1—10  34 
10—20  34 
Черезъ  13 

1—10  38 
10-20  38 
20—30  38 
30—40  38 
40—50  38 
50-  60  37 
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160 

161 

162 
161 
162 
160 
163 
161 
162 
164 
162 
160 
154 
156 
160 
180 
168 
167 
163 
157 
148 
144 
141 
140 
140 
141 
140 
140 
140 
142 
140 
143 
141 
141 
143 
140 
142 
142 
141 
143 
145 
144 
142 
145 
144 
143 
142 

МИН. 

142 
143 
1  Иі 
142 
138 
140 


Вирыспуто  туда  же  еще 
3,4  с.  сіш.  ехіг.  Я.  Сггіп- 
(іеі.  гоЪизІ. 
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рч    р  о  ё  и    [г1  о  ё 

1—10  37  141  50-60  23  63 

10-20  37  143  1-10  22  107 

20-30  37  146  10-20  21  148 

30—40  38  144  20—30  12  157 

40-50  38  148  30—40   9  155 

50-60  39  149  40-50  10  154 

1-10  38  147  50-60  11  153 

10—20  37  144  1  —  Ю  12  152 

20-30  37  145  10—20  14  149 

30—40  38  143  20   30  16  148 

40—50  38  139  30-40  18  143 

50—60  38  141  40  -  50  18  141 

1-10  38  142  50—60  19  133 

10—20  38  146  1—10  20  128 

20-30  38  145  10—20  22  123 

30—40  37  145  20—30  23  120 

40—50  38  144  30-40  24  117 

50-60  38  145  40   50  24  117 

Черезъ  6  штн.  50—60  24  116 

1—10  38  144  1-10  25  117 

10—20  38  146  10-20  27  117 

20—30  38  146  20—30  20  117 

30-40  39  146  30-40  27  118 

40  -50  40  148  40—50  27  117 

50-60  40  148  50-60  28  117 

1—10  39  148  1—10  28  116 

10-20  39  146  10—20  28  114 

20—30  40  145  20—30  28  114,5 

30-  40  40  141  30—40  28  116,5 
40—50  26  126   Впрыснуто  туда  же  еще40— 50  28  114 
7  с.  сіт.  ехіг.й.  &гіп<1е1.50— 60  29  117 
гоЪизі. 


ОПЫТЪ  №  43. 

Кобель,  вѣсомъ  5370  §гш. 
Трахеотомія;  кураре;  искусственное  дыхапіе. 
Съ  манометромъ  соединена  агі.  іетогаі.  йехіга. 
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Волнистость  (кривой) 
третьяго  порядка. 


ОПЫТЪ  №  44. 


Сука,  вѣсомъ  3750  %гт. 

Трахеотомія;  кураре  (3,  с.  сіш.  1%  раствора  въ  вей  у);  искусственное 
дыханіе. 

Оъ  ианометромъ  соединена  аті.  іегаогаі.  сіехіга. 
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ОПЫТЪ  №  46. 


Кобель,  вѣсом'і,  19920  %гт. 

Трахеотомія;  отрлвлепіе  кураре  (6  с.  сіт.  1%  раствора  вь  вену).  Искус- 
ственное дыхапіе. 

Съ  манометромт.  соединена  агі.  іегаогаіія. 
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ОПЫТЪ  №  46. 

Сука  вѣсомъ  11500  |?пп. 

Отравлена  8  с.  сіш.       раствора  кураре  (в  і.  иену);  искусственное  дыханіе. 
Сь  манометромъ  кимографа  соединена  агі.  Гегаогаіік. 
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ОПЫТЪ  №  47. 

Кобель,  вѣсомъ  5850  дгш. 

Трахеотомія.  Перерѣзка  спин  наго  мозга  тотчасъ  подъ  затылочнымъ  от- 
верстіемъ.  Искусственное  дыханіе. 

Ііерерѣзаны  оба  пп.  ѵаді  на  шеѣ. 

Съ  мапометромъ  соединена  агі;.  Гетогаі.  йехіга. 
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ОПЫТЪ  №  48. 
Кобель,  вѣсомъ  22110  §гт. 

Трахеогомія;  кураре  (14  с.  сіт.  1°/о  раствора  въ  вену). 

Искусственное  дыханіе. 

Перерѣзсшы  оба  п.  ѵадг  на  шеѣ. 

Съ  манометромъ  соединена  агЬ.  Гетогаі.  ДехЪга. 
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Впрыснуто  туда  же  еще 
2  с.  сіт.  ехіг.  Я.  Огіп- 
йеі.  гоЪизІ. 

Подергиваніе  брюшныхъ 
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Впрыснуто  въ  ѵепат  іе- 
тогаі.  8ІПІ8ІГ.  2  с.  сіт. 
2°/°  раствора  аігоріпі 
зиі/игісг. 


20  31 

30  31 

40  31 

50  31 

60  31 

10  31 

20  31 

30  31  Раздраженіе  перифериче- 
скаго  конца  п.  ѵа#і 
сіехігі  электр.  токомъ; 
р.  =  10  сіт. 

30 — 40  31   Конецъ  раздраженія. 
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0ПЫТЪ*№  49. 


Кобель  вѣсоиъ^  22000  дгт. 

Трахеотомія;  кураре  (8  с.  сіт.  1о/0  раствора  въ  вену);  искусственное  дыханіе. 
Съ  мапометромъ  соединена  агЬ.  Гегаогаі.  сіехіга. 
Оба  пп.  ѵаді  па  шеѣ  отпрепарованы. 
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18  тогаі.  йсхіг.  5,5  с.  сіт. 
17  ехЬг.  П.  (ггіпйеі.  гоЬизІ. 
25  Перерѣзанъ  правый  п. 
ѵадиз. 

27   Перерѣзанъ    лѣиый  п. 
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30-40  37  20-30  33 

40-50  36  30-40  33 

50-60  36  40-50  33 

Ю  35  50—60  34 

Іп~2п  34  Черезъ  2  минутыПодтравлена  2  с  сын.  Г/о 

20—30  35  1—10  35      раствора    кураре  (въ 

30-40  34  10-20  36  вену). 

40—50  33  20-30  36 

60-60  33  30—40  36 

1—Ю  33  40—50  36 

10 — 20  33  50 — 60  36   Впрыснуто  въ  ѵепат  іе- 

20-30  33  1—Ю  35      тогаі  (іехіг.  5  с  сіт. 

30-40  33  Ю-20  33      ехіг.  П.  Огіпсіеі.  гоЬизЬ. 

40-50  32  20—30  32 

50-60  31  30—40  31 

1 — 10  33  40-  50  32   Впрыснуто  въ  ѵепаш  іе- 

10-20  33  50-60  32      тсгаі.  зпшіг.  2  с.  сын. 

20—30  33  1—Ю  32      2%  раствора  аігоріпі 

30—40  32  10—20  35  зиійхгісі. 

40—50  33  20-30  34 

50—60  33  30—40  33 

Черезъ  4  минуты  40 — 50  29 

1—10  33  50—60  30 

10—20  33  1—10  32 

20—30  33  10—20  31 

30—40  33  20—30  30 

40—60  33  30—40  30   Раздражеиіе  периферия. 

50-60  33  40—50  30      к.  п.  ѵа^р.  =  10  сын.; 

1 — 10  33  50 — 60  31      (элементъ  Грене  средн. 

10-20  34  величины). 


ОПЫТЪ  №  50. 

Кобель,  вѣсомъ  10900  §гт. 

Трахеотомія.  Перерѣзка  сниннаго  мозга  между  атлантомъ  и  затылочной 
костью.  Искусственное  дыханіе.  Лерерѣзка  обоихъ  пп.  ѵадогит  на  шеѣ.  Впрыски- 
вание въ  ѵепат  /"етогаіет  йехіг.  1,5  с.  сын.  1%  раствора  аігоріпі  зиіригісі. 

Съ  манометромъ  соединена  агі.  іетогаііз  йехіга. 
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Впрыснуто  въ  ѵепат 
іетогаі.  дехіг.  3,5  с. 
сіт.  ехіг.  П.  Ѳгіп- 
сіеі.  гоЬизі. 


Остановка  дыханія. 


Снова  начато  искус^ 
ственное  дыхавіе. 
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Раздраженіе  перпфер. 
конца  п.  ѵа§і;  р.  =  5 
сіш. 


Впрыснуто  туда  же 
еще  3,5  с.  сіт.  ехіг. 
Я.  Оггіпсіеі.  гооизѣ. 


ОПЫТЪ  №  51. 

Кобель,  вѣсомъ  6000  §гт. 

Трахеотомія;  перерѣзка  спиннаго  мозга  между  атлантомъ  и  затылочной 
костью;  искусственное  дыхавіе.  Оба  пп.  ѵа§і  перерѣзаны  (на  шеѣ). 
Оъ  манометромъ  соединена  агі.  іешогаі.  іехіга. 
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Впрыснуто  въ  ѵеп.  іе- 
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Впрыснуто  въ  ѵеп.  /е- 
тогаі.  8ІпІ8іг.  1,5  с. 
сіні.   1%  раствора 

аігоріпі  тЩгісі. 


к.  п.  ѵа§і  йехЬгі 
электр.  токоыъ;р.=6 
сіт.;  елементъГрене 
средней  величины. 


тогаі.  сіехтл1.  еще  2 
с.  сіт.  ехіг.  й.  6-гіп- 
сіеі.  гоЪизІ. 
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50—30  21  63 


ОПЫТЪ  №  52. 

Кобель,  вѣсомъ  90СО  §гт. 

Трахеотомія.  Перерѣзка  сітиннаго  мозга  между  атлантомъ  и  затылочной 
•костью.  Искусственное  дыханіе. 

Перерѣзанъ  п.  ѵадиз  зіпізіег.;  правый  п.  ѵадиз  цѣлъ. 
Съ  манометромъ  соединена  агі.  іенюгаііз  сіехгта. 
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Раздраженіе  центр, 
конца  п.ѵаді  зіпгзігі 
электрическимъ  то- 
комъ;  р.  ==  10,5  сіт.; 
элементъ  Грене  сред- 
ней величины. 

Раздраж.  прекращено. 
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Раздраженіе  центр,  к. 
п.  ѵаді  зіп.;  р.  =  9,5 
сіт. 
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п.  ѵа§і;  р.  =  9  сіпи 


Раздраженіе  центр,  к. 

п.  ѵаді;  р.  =  8  сіт. 
Раздраж.  прекращено. 
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50—60  22 

81 

1—10  23 

81 

1—10  22 

79 

10—20  21 

81,5 

10—20  22 

79 

20—30  14 

72 

20—30  22 

79 

30—40  18 

69,5 

30—40  22 

80 

40-50  19 

77 

Черезъ  5 

МИН  . 

50—60  19 

83 

1—10  20 

83 

1-10  19 

88 

10—20  20 

83 

10—20  19 

92 

20—30  19 

82 

20—30  20 

94 

30—40  14 

68 

Раздраженіе  центр,  к. 

30—40  20 

95 

40—50  16 

76,5 

п.  ѵа^і;  р.  =  8  сіт. 

40—50  20 

94 

50—60  18 

82 

50—60  21 

93 

1—10  19 

89,5 

1—10  20 

92 

10—20  19 

92 

10—20  21 

93 

20—30  19 

93 

20—30  21 

93 

30—40  19 

93 

30—40  22 

92 

40-50  18 

93 

40—50  21 

91 

50—60  19 

93 

50-60  21 

89 

1—10  19 

93 

Черезъ  3 

мин. 

10—20  19 

93 

1—10  23 

73 

20—30  19 

93 

10—20  23 

73 

30—40  19 

92 

20—30  24 

72 

40—50  19 

90 

30—40  20 

66 

50—60  19 

89 

40—50  22 

68 

1—10  19 

89 

10—20  20 

88 

50—60  20 

78 

20—30  20 

87 

91 

30—40  20 

87 

1—10  21 

Черезъ  2 

МИН. 

10—20  21 

98 

1—10  24 

73 

г 

20-  30  21 

101 

10—20  25 

73 

30—40  21 

104 

20—30  24 

73 

105 

30—40  23 

73 

40—50  20 

40-50  23 

73 

50—60  21 

108 

Раздражевіе  центр,  к, 
п.  ѵа§і;  р.  =  8  сіт. 
Раздраж.  прекращено. 


Раздраженіе  центр,  к, 
п.  ѵа^і;  р.  =  8  сіш, 
Раздраж.  прекращено. 


Впрыснуто  въ  ѵеп.  і"е- 
тогаі.  йехіг.  еще  3  с 
сіт.  ехіг.  Я.  бгіпДеІ. 
гоЪ. 

Раздраженіе  центр,  к. 

п.  ѵа^і;  р- =  8  сіт. 
Р.  доведено  до  7  сіт. 


Раздраженіе  центр,  к. 

п.  ѵа§і;  р.  —  6  сіт, 
Раздраж.  прекращено. 


—  117  - 


=5 
Я 

8. 
со 


3 

с. 

о 
и 

і 

о 

«3 
в 


22 
22 


1—10 
10—20 
20—30  22 
80-40  23 
40—50  22 
50—60  21 

1—10  22 
10—20  22 
20—30  22 
30—40  22 
40—50  21 
50—60  22 

1—10  21 
10—20  22 
20—30  22 
30—40  23 
40—50  22 
50—60  22 

Черезъ  2 

1—10  22 
10—20  22 
20—30  23 
30—40  20 
40—50  18 
50—60  20 

1—10  21 
10—20  21 
20—30 
30—40 
40—50  15 
50—60  17 

1—10  22 
10—20  23 
20—30  22 
30—40  22 
40—50  22 
50—60  22 

1—10  21 
10—20  22 
20—30  22 


19 
17 


*  в 

о  г 

107 
107 
107 
106 
105 
104 
103 
101 
100 

97 

96 

95 

93 

91 

90 

89 

88 

86 

НИН  . 

75 

73 

73,5 

69,5 

65 

67,5 

75 

79 

91 

82 

68,5 

65 

73 

80 

82 

86 

88 

88 

89 

89 

90 


Раздраженіе  центр,  к. 

п.  ѵа§і;  р.  =  8  сип. 
Раздраж.  прекращено. 

Остановка  дыханія. 


Снова  начато  дыханіе. 


В) 

>-• 
и 

О) 

и 

са 

«: 
Я 

<и 
о, 

ра 

30—40 
40—50 
50—60 
1-10 

10-20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 


3 

и) 

о 
и 

к 

& 

О) 


= 

О) 
"! 
X 

а 
к 


О) 


3)  И 

■<  6 


О 

22  89 

22  88 

22  87 

22  87 

22  86 

22  87 

23  87 
21  87 

16  75,5 

17  70 
21  82 

21  85 

22  87 

23  89 
23  91 

23  92 

24  93 
23  92 
23  92 

23  91 

24  89 
23  89 
22  89 

18  79,5 


30—40  16 
40—50  21 
50—60  22 
1—10  23 
10—20  23 
20—30  24 
30—40  24 
40—50  23 
50-60  19 


68 
75,5 
82,5 
"85 
87 
87 
88 
88 
78 


1—10  18  72 

10—20  23  78,5 

20—30  23  83 

30—40  23  87 


Раздраженіе  центр,  к. 

п.  ѵа§і;  р.  =  9  сЬш. 
Раздраж.  прекращено. 


Раздраженіе  центр,  к. 

п.  ѵаді;  р.  =  10  сіт. 
Раздраж.  прекращено. 


Раздраженіе  центр,  к. 

п.  ѵа§і;  р.  =  11  сіга. 
Раздраж.  прекращено. 


ОПЫТЪ  №  53. 
Кобель,  вѣсомъ  13650  цпп. 

Трахеотомія.  Перерѣзка  спнннаго  мозга  между  атлантомъ  в  затылочной 
костью.  Искусственное  дыханіе.  Оба  пп.  ѵаді  нерерѣзаны  па  шеѣ.  Периферпческій 
конецъ  лѣваго  взятъ  на  нитку. 

Съ  манометромъ  соединена  агЬ.  Гетогаі.  йехіга. 
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о 

И  (Я 

<°  в 

СО  « 

1—10 

10  20 

20  30 

30  40 

40  50 


«<  ■ 

85  О 

26 
26 
25 
26 
26 


ш 
о 


50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
Черезъ 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
Черезъ 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
Черезъ 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 


26 
25 
25 
20 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
8  мин. 
27 
27 
27 
27 
18 
27 
27 
28 
27 
26 
27 
27 

5  мин. 

28 
27 
остан, 
27 
27 
18 

6  мин. 
27 
27 
27 
27 


25 
23 
10 
25 


Раздраженіе  перифер. 
конца  п.  ѵадг  зіпізігі; 
р.  =  10  сіпц  элементъ 
Грене  малыхъ  размѣ- 
ровъ. 

Раздраженіе  прекращено. 


Раздраженіе  перифер.  к. 
п.  ѵа§і;  р.  =  9  сіт. 


Раздраженіе  перпфер.  к. 
п.  ѵа§і;  р.  =  8  сіт. 


Раздраженіе  перифер.  к. 
п.  ѵа^і;  р.  =  7,8  сіт. 

Раздраженіе  перпфер.  к. 
п.  ѵа§і;  р.  =  8  сѣт. 


Впрыснуто  въ  ѵеп.  іе- 
шогаі.  йехіг.  4  с.  сіт. 
ехіг.  П.  Огіпсіеі.  гоЬизІ. 


Раздраженіе  перифер.  к. 
п.  ущі;  р.  =  9  сіт. 


Я  и 

И  14 


40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10-20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
Черезъ 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40-50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40 -50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50-  60 

1—10 
10-20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 


и;  . 

і?  8 

25 

25 

27 

24 
остан. 

25 

24 
остан. 

26 

24 

24 

24 

24 

24 

24 

23 

23 

8  МБН. 

26 
25 
17 
26 
27 
28 
27 
26 
28 
28 
28 
24 
13 
24 
26 
25 
25 
26 
27 
26 
27 
27 
20 
25 
28 
27 
26 
28 
28 
27 


Впрыснуто  туда  же  еще 
4  с.  сіѵа.  ехіг.  Я.  Огіп- 
йеі.  гоЪиз!;. 

Раздраженіе  перпфер.  н. 
п.  ѵаді;  р.  =  9  сіт. 

Раздражевіе  перпфер.  к. 
п.  ѵа§і;  р.  =  11  сіт. 


Раздраженіе  перифер.  к. 
п.  ѵа§і;  р.  =  14  сігя. 


Раздраженіе  перифер. 
п.  ѵа§і;  р.  =  12  сіт. 


Впрыснуто  туда  же  еще 
5  с.  с*т.  ехіг.  Я.  Сгіп- 
йеі.  гоЪіібі. 

Раздраженіе  перпфер.  в.- 
п.  ѵа§і;  р.  =  12  сіт. 


Раздражепіе  перифер. 
п.  ѵа§і;  р.  =  1 2  сіт. 


к. 
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ОІШТЪ  №  54. 

Кобель  вѣсомъ  7000  ^гт. 

Трахеотомія.  Перерѣзка  спиннаго  мозіа  между  атлантомъ  и  затылочной 
костью.  Искусственное  дыханіе.  Перерѣзаны  оба  гт.  ѵа§і  на  шеѣ. 

Перерѣзаны  оба  пп.  зріапскпісі;  иериферическій  конецъ  лѣваго  взятъ  въ 
Остроумовскій  электродъ. 

Съ  маноыетромъ  соединена  агі.  іетогаі.  гіехіг. 


= 

V 


05 

аа 


1 1 


О    в  Э 

*      —  -5 

г  о» 


— 


1         Л  І\ 

1  — 10 

26 

42 

10 — 20 

27 

42 

лл  -ч/ч 

М  — о0 

Г»  {Л 

26 

А  Л 

44 

оК — 40 

27 

о2 

40—50 

27 

50 

50—60 

27 

44 

1—10 

26 

46 

10—20 

26 

48 

20—30 

27 

47 

30—40 

27 

45 

40—50 

25 

43 

50—60 

25 

43 

1—10 

25 

44 

10—20 

25 

43 

20-30 

25 

43 

30—40 

26 

46 

40—50 

27 

54 

50—60 

27 

58 

1—10 

26 

53 

10—20 

26 

54 

20—30 

26 

54 

30-40 

27 

51 

40—50 

25 

47 

50—60 

25 

44 

Черезъ  2  мин. 

1—10 

25 

41 

10—20 

26 

40 

20—30 

26 

41 

30—40 

27 

41 

40—50 

26 

41 

50—60 

27 

41 

1—10 

26 

43 

10—20 

27 

41 

20—30 

26 

40 

30—40 

27 

39 

40—50 

25 

38 

50—60 

24 

37 

1—10 

25 

36 

10—20 

25 

35 

Раздраженге  периф. 
концам,  зріапсітгсі 
§іп.  электрическимъ 
токоыъ;  р.=10  сіш. 
Элементъ  Грене  ср. 
величины. 

Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Раздраженіе  перифер. 
к.  п.  зрІапсЬпісі;  р  = 
9  сію. 

Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Впрыснуто  въ  ѵеп.  іе- 
тога1.(1ехѣг.2  с.  сип. 
ехіг.  П.  бгіпйеі.  го 


20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30-- 40 


3" 
я 

о 
и 

<и 
о 

О 

ч 
и 
В) 


27 

27 

27 

28 

28 

28 

27 

27 

27 

28 

27 

27 

27 

28 

27 

28 

28 

28 

27 

28 

28 

28 

27 

28 

27 

28 

27 

28 

27 

28 

27 

28 

27 

27 

27 

27 

27 

28 

27 

27 

27 

28 

27 

27 


в 
о 
м 


36,5  Раздраженіе  перифер. 
40      к.  п.  зріапсплісі;  р.= 

43  9  сіт. 

45  Раздраженіе  прекра- 

44  щено. 
43 

42 

40 

39 

38 

37 

37 

37 

36 

36,5 

36 

36 

36 

37 

36,5 

37 

37 

37 

37 

37 

39   Раздраженіе  перифер. 

44  к.  п.  зріапсітісі;  р.= 
44,5    9  сип. 

■45   Раздраженіе  ирекра- 

45  щено. 
44 

43 
41 
39 
39 
39 
39 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
37 
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— 

о 


о; 
а 

а> 
о. 
« 


В" 

а! 

а. 

■л 

О 
О 

а 

и 

о 
>ч 
и 
в 


ш  - 

к  5 


а-, 
и 
аа 


о 
о 

"} 
с, 

и> 
и 
о 
ч 


с 

о; 

ш 
о5 


ф 


в  5 


40—50 

27 

38   Впрыснуто    туда  же 

20—30 

26 

42 

50 — 60 

26 

39,5    еще  3  с.  сіт.  ехіг. 

30—40 

27 

42 

1 — 10 

27 

37      п.  бггтаеі.  гоЪизѣ. 

40—50 

26 

42 

10—20 

27 

33 

50—60 

27 

42 

20 — 30 

25 

32 

1—10 

26 

42  , 

30 — 40 

25 

34 

10—20 

27 

41 

40—50 

23 

38 

20—30 

26 

42 

50—60 

22 

40 

30—40 

27 

42 

1—10 

24 

40,5 

40—50 

26 

41 

10—20 

25 

41 

50—60 

27 

41 

20—30 

26 

41 

1—10 

26 

40 

30—40 

27 

40 

10—20 

27 

40,5  Впрыснуто   туда  же 

40—50 

26 

39,5 

20—30 

25 

44      еще  4  с.  сіт.  ехіг. 

50—60 

27 

39 

30—40 

25 

43      П.  Огіікіеі.  гоЪиз*. 

1—10 

27 

42 

40—50 

26 

37 

10—20 

27 

40 

50—60 

25 

36 

20—30 

27 

40 

1—10 

23 

37   Раздраженіе  перифер. 

30—40 

28 

39,5 

10—20 

21 

40      к.  п.  зріапсітісі;  р.— 

40—50 

27 

39,5  • 

8  сЪш. 

50—60 

27 

39,5 

20—30 

21 

44   Раздраженіе  прекра- 

1—10 

27 

38,5 

30—40 

22 

46  щево. 

10—20 

27 

38,5 

40—50 

21 

50 

20—30 

27 

38 

50—60 

23 

55 

30—40 

27 

38 

1—10 

26 

58 

40—50 

27 

38 

10—20 

26 

60 

50-60 

27 

38 

20—30 

26 

60 

1—10 

27 

38 

30—40 

25 

59 

10—20 

27 

38 

40—50 

24 

55 

20—30 

27 

38 

50—60 

23 

54,5 

30—40 

26 

37,5 

1—10 

24 

54 

40—50 

27 

37,5 

10—20 

24 

55 

50—60 

28 

37 

20—30 

23 

55 

1—10 

27 

37 

30—40 

23 

53 

10—20 

27 

37 

40—50 

23 

51,5 

20—30 

27 

37 

50—60 

23 

49,5 

30—40 

28 

36 

1—10 

23 

48 

40—50 

27 

41   Раздраженіе  перифер. 

10—20 

23 

47 

50—60 

28 

49      к.  п.  зріапсппісі;  р.= 

20—30 

23 

47 

8  сіт. 

30—40 

24 

46 

1-10 

27 

50  Раздраженіе  прекра- 

40—50 

23 

45 

10—20 

28 

52  щено. 

50—60 

24 

50  Раздраженіе  пернфер. 

20—30 

27 

51 

1—10 

27 

57      к.  п.  зріапсішісі;  р.= 

30—40 

27 

49 

10—20 

24 

61,5    8  сЪт. 

40-50 

27 

48 

20—30 

23 

62,5  Раздраженіе  прекра- 

50—60 

27 

46 

30—40 

24 

63  щено. 

1—10 

26 

44 

40—50 

23 

62 

10—20 

26 

41,5 

50—60 

24 

61 

20—30 

26 

40 

1—10 

23 

58 

30—40 

26 

40 

10—20 

23 

56 

40—50 

26 

40 

20—30 

23 

53 

50-60 

27 

39 

30—40 

22 

52 

1—10 

26 

39 

40—50 

23 

49 

10—20 

26 

41 

50—60 

22 

47 
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X 

>. 
и 

со 

сокращ. 

авлеиіе 

м: 

X 

>-» 
И 

со 

сокращ 

со 

'ш 
со 
ч 

■ 

ей 

о 

-к 

и 

«< 

еа 

р, 

*а 

=~ 

вэ 

СО 

со 

а 

о> 
о 

з; 

О 

о 

СО 

а  а 

=; 

о 

1  а 

а 

си 

<  с 
-_  — 

т 
- 

а. 

о 
ш 

о.  - 

См 

& 

См  * 

р5 

- 

1—10 

23 

46 

50 — ЬО 

25 

59 

10—20 

22 

46 

1  — 10 

25 

62 

20—30 

23 

45 

10—20 

25 

66 

30—40 

24 

45 

20 — 30 

24 

69 

40—50 

23 

45 

30 — 40 

23 

67 

50—60 

23 

44 

40 — 50 

23 

67,5 

1—10 

23 

43 

50—60 

28 

71 

10—20 

23 

43 

20 — 30 

23 

43 

1        1  /ч 

1 — 10 

23 

78 

30—40 

23 

43 

10 — 20 

22 

81 

40—50 

23 

42 

20—30 

23 

82 

50 — 60 

24 

42 

оО — 40 

23 

80 

1—10 

23 

42 

40 — 50 

22 

75 

10—20 

24 

42 

50 — 60 

22 

70 

20—30 

23 

45   Раздражевіе  перпфер. 

1 — 10 

22 

65 

30—40 

23 

49      к.  п.  зріапсппісі;  р.= 

10—20 

22 

62 

10  сіш. 

20—30 

21 

58 

40—50 

23 

53   Раздраженіе  прекра- 

30 — 40 

21 

56 

50—60 

24 

54      щено . 

40—50 

21 

55 

1 — 10 

23 

54,5 

50 — 60 

22 

53 

10—20 

24 

54 

1 — 10 

21 

51 

20—30 

23 

53 

10 — 20 

21 

49,5 

30—40 

24 

52 

20—30 

21 

48 

40—50 

23 

50 

30—40 

22 

47 

50—60 

23 

48 

40—50 

21 

47 

1—10 

22 

47 

50 — 60 

22 

45,5 

10—20 

22 

45 

1—10 

21 

45,5 

20—30 

22 

44 

10—20 

22 

45 

30-40 

23 

43 

20—30 

22 

44 

40—50 

23 

43 

30—40 

23 

43 

50—60 

23;  43 

40—50 

21 

43 

Черезъ  5 

МИН. 

50—60 

22 

42 

1—10 

23 

38 

1—10 

22 

41,5 

10—20 

24 

38,5 

10—20 

23 

43 

20—30 

23 

38 

20—30 

22 

50 

30-40 

23 

39 

40—50 

23 

39 

30 — 40 

21 

55 

50—60 

24 

40 

40—50 

22 

56,5 

1—10 

23 

41,5  Впрыснуто    туда  же 

50—60 

22 

57 

10—20 

23 

44      еще  4  с.  сіш.  ехіг. 

1— Ю 

22 



58 

П.  бгіпйеі.  гоЬизІ. 

10—20 

22 

57 

20—30 

23 

43   Раздраженіе  перифер. 

20—30 

21 

56 

30—40 

22 

40      к.  п.  зріапсііпісі;  р— 

30—40 

23 

53 

10  сіш. 

40—50 

21 

52 

40—50 

21 

39  Раздраженіе  прекра- 

50 — 60 

21 

50 

50—60 

19 

37  щено. 

1—10 

21 

48 

1-10 

19 

38,5 

10—20 

21 

46 

10—20 

20 

40 

20—30 

21 

46 

20—30 

21 

42 

30—40 

22 

45 

30-40 

21 

46 

40—50 

21 

44 

40—50 

23 

55 

50—60 

21 

44 

Раздраженіе  перифер. 
е.  п.  зріапсппісі;  р.= 
10  сШ. 

Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Раздраженіе  перифер. 
к.  п.  зрІапсЬпісі;  р.= 
10  сіт. 

Раздраженіе  прекра- 
щено. 
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ОПЫТЪ  №  55. 


Кобель,  вѣсомъ  9000  %гт. 
Трахеотоыія.  Перерѣзка  спшнаго  мозга  ыежду  атлантоыъ  и  затылочной 
костью.  Искусственное  дыханіе. 

Перерѣзаны  оба  пп  ѵаді  на  шеѣ. 

Перерѣзаны  оба  пп.  зріапс/тісц  периферическій  конецъ    лѣваго  взятъ 
въ  Остроумовскій  электродъ.. 

Съ  манометроыъ  соединена  агі.  іетогаі.  йехіга. 


к 
я 

т 

О) 

о 


1—10 
10—20 
20—30 
30—40 


40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 


=г 

Он 
- 

о 
о 

м: 

О, 
<0 

о 

о 
ч 
и 
19 
& 

25 
25 
25 
25 


ш 

О) 

ш 
сЗ 
К 

а>  . 

И  9 
со  ы 
■—'  я 

О  я 

58,5 
58,5 
60 
63,5 


я 

КЗ 

СО 

о 

я 
я 

Я 

СО 

а« 
И 


50—60 

24 

71 

1—10 

24 

71 

10—20 

24 

70 

20—30 

23 

70 

30—40 

24 

70 

Черезъ  3 

минуты. 

1—10 

24 

51 

10—20 

23 

51,5 

20—30 

23 

60 

30—40 

24 

76 

40—50 

24 

90,5 

50—60 

24 

98 

1—10 

24 

92 

10—20 

23 

84 

20—30 

24 

77 

30—40 

23 

70,5 

40—50 

23 

66 

50—60 

23 

63 

1—10 

23 

61 

10—20 

23 

56 

20—30 

23 

56 

30—40 

22 

57 

40—50 

23 

56 

50—60 

18 

52 

1—10 

21 

46 

Раздраженіе  перифе- 
рическаго  конца  п. 
зріапсітісі  зіп.  элек. 
токомъ;  р.=10  сілп. 
Элеыентъ  Грене 
средн.  величины. 
25   65  Раз  драже  ніе  нрекра- 
24   63,5  щено. 
24  62,5 

23  58,5 

24  57  ѵ 
24  57 

23   65,5  Раздраженіе  перифер. 

к.  п.  зріапсііпісі;  р.= 
9  сіт. 
Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Раздраженіе  перифер. 
к.  п.  зріапсппісі;  р.= 
8  сип. 

Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Впрыснуто  ві.  ѵеп.  і'е- 
тогаі.  йехіг.  3  с.  сіт. 
ехі;г.  Я.  бгіпсіеі.  го- 
Ъизі. 


10-20 
20—30 

30-40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
Черезъ  5 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 

40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 


- 

о< 

и 
О 

о 
и: 

Он 

0> 

о 

о 
м 
о 
я 

21 
20 


ев 
К 

СО  . 

со  я 

И  9 

со  " 

и  я 


23 
23 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
23 
23 
23 


52,5  Раздражеяіе  перифер. 
74      к.  п.  зріапсппісі;  р.= 
8  сип. 

91   Раздраженіе  нрекра- 

89  щено. 

81,5 

75 

71 

66,5 

61,5 

60,5 

58,5 

57,5 

56 


минуть. 

24  44 

23  43 

24  50 

23  63 

24  74 

25  78,5 
24  76 
24  70 

23  66,5 

24  61,5 
23  58 
23  56 
23  52,5 

22  52 

23  51 

22  50 

23  50 
23  50,5 
23  51 
22  50 
22  46 

20  44,5 

21  49 
21  52 

21  52,5 

22  53 
22  52 


Раздраженіе  перифер. 
к.  п.  зрІапсЬпісі;  р.= 
8  сіт. 
Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Впрыснуто  туда  же 
еще  3  с.  сип.  ехіг. 
Я.  Огіпсіеі.  гоЪизі. 
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а 
- 

и 

г? 
И 

Ч 
И 

а> 


=в  аз 


И 

30—40 
40—50 

50-60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40-50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
Черезъ  5 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10-20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1-10 
10—20 


о 

Си 
V 

о 

о 
ч 
и 
ся 

21 

22 


ев 
«С 


с» 


О) 

си  л 
О  в 

53 
62 


в 
аз 


я 

о 


— 

о 
о 

•к. 

Си 
(О 

и 


ев 

X 


76 

83 

77 

69,5 

63,5 

59 

55 

52 

51.5 

50,5 

49 

47 

45 

44 

43,5 

43 

43 

44,5 

53 

62,5 

70,5 

70,5 

70 


Раздраженіе  перифер. 
к.  п.зрІапсЬпісі;  р— 
8  сіт. 
Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Раздраженіе  периф.  к. 
п.  зріапсішісі;  р.  = 
8  сіт. 


Раздр?  жек'е 
щено. 


прекра- 


23 
23 
23 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
23 
22 
22 
22 
23 
22 
21 
22 
минутъ. 

22  36 

22  36 

22  35,5 

22  35 

23  39 

22  43,5 

23  46 
23  48,5 
22  50 

22  48,5 

23  4* 
23  44 
23  42 
22  41 
22  40 

22  39 

23  38,5 

22  38,5  Впрыснуто    туда  же 

22  40     еще  3  с.  сіга.  ехіг. 

21  38,5    Я.  Ѳгіпііеі.  гоЬизі. 

20  37,5 

19  35 

19  35 

19  37,5  Раздражеиіе  периф.  к. 

19  42      п.  зріапсппісі;  р.  = 

20  49      8  Сіш. 


20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10-20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 


= 
(г1 

21 
22 
22 
22 
23 
23 
22 
22 
22 
22 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
22 
21 
21 
21 
22 
21 
21 
20 
20 
21 
20 
21 
21 
20 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
21 
20 
20 
21 
22 
22 
22 
21 
21 
22 
21 
22 
21 
20 


я  п 

58 

О  я 

53,5 
57 
58 
57 
54,5 
52 

49,5- 
48 
46 
46 
45 
44,5 
43 
42 
41 
41 
40,5 
39,5 
41,5 
47,5 
47,5 
48,5 
52,5 
47,5 
46,5 
43,5 
43,5 
42 
39 
39 
38 
38 
38 
36,5 
36,5 
36 
35,5 
35,5 
35,5 
36,5 
39,5 
40 
44,5 
45,5 
46,5 
45 
42,5 
41 
40,5 
40 
39,5 
39 


Раздраженіе  прекра- 
щено. 


Раздражевіе  пернф.  к. 
п.  зрІапсЬпісі;  р.  = 
8  СІШ: 

Раздражен  іе  прекра- 
щено. 


Раздражееіе  периф.  к. 
п.  зріапсппісі;  р.  = 
8  сіш. 

Раздраженіе  прекра- 
щено. 
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ОПЫТЪ  Л»  56. 


Опытъ  съ  искусствепнымъ  кровообрашсніемъ  чрш  ампутированную  заднюю 
конечность  собаки. 

„Чистая  кровь"  состоитъ  изъ  дефибрннированной /только  что  выпущенной 
собачьей  крови,  разбавленной  одинаковымъ  но  объему  количествомъ  0,7%  раствора 
ЯаСІ. 

„Отравленная  кровь"  есть  „чистая  кровь"+ОДо/о  ехіг.  й.  Отіпсіеі.  гоЪи5*. 

Давленіе  крови  въ  теченіи  всего  опыта  держится  на  96  тт. 

Температура  воды,  въ  которую  погружены  сосуды  съ  кровью,  держалась  во 
время  опыта  на  40°  С.  (Колебанія  въ  ту  и  другую  сторону  не  больше  0,2°  С). 

Температура  воздуха,  гдѣ  лежитъ  конечность,  колебалась  во  время  опыта 
между  37  и  38,  5°  С;  старались  держать  на  37,5°  С— 

Опредѣлялось  количество  крови,  вытекавшей  изъ  конечности  въ  теченіи  2 
минугь 


и 


05  о} 

я! 


ч.  м 
12  47 
53— 
56- 
ч.  м 
59- 
1  1 
2- 
5- 
8- 
10 
14 

,17 — 
22 
'  25 
28 
31 
34 
36 
37 
40 
44 


о 

и 

а> 

*"  в 
н  а 

5  ° 

с.  сіт. 


55 
58 

1 

4 
7 
10 


23 
24 


Пущена  чистая  кровь. 


ч. 


24  2 
30    Пущена  отравлен,  кровь. 
23 
22 
22 

30     Пущена  чистая  кровь. 
-16  23 
19  23 
24  22 

30    Пущена  отравлен,  кровь. 
30  19 
33  20 
36  20 

30    Пущена  чистая  кровь. 
39      22Въ  это  время  къ  отрав- 
42      22   ленной  крови  прибав- 
■46      22   лено  еще   0,1%  ех!;г. 
й.  С-гіпсІеІ.  гоЬиз4. 
46       30     Пущена  отравлен,  кровь. 
47_49  25 
50—52  24 


в  .2 

2  & 

И  х 

са  ь 

я-  ч 

РЗ  \о 

53—55 
35  30 
56—57 

м.  с. 
59—1 
2—4 

4  30 

5—  7 
10—12 
13-15 
15  30 
16—18 
20—22 
24—26 


26  30 

27—29 

31—33 

34—36 

37—39 

39  30 

40-12 

43—45 

46—48 


о 

о  ° 
24 


23 


Пущена  чистая  кровь. 


23 
23 

25 
26 
27 

22 
22 
23 


Пущена  отравлен,  кровь. 


21 
21 
20 
21 

22 
23 
23 


Пущена  чистая  кровь. 

Въ  это  время  къ  отрав- 
ленной крови  прибав- 
лено одинаковое  (по 
объему)  количество  чи- 
стой крови. 

Пущена  отравлен,  кровь. 


Пущена  чистая  кровь. 


ОПЫТЪ  №  57. 

Опытъ  съ  искусствсннымъ  кровообрашснісмъ  чрсзь  ампутированную  заднюю 

конечность  собаки. 

Постановка  опыта  совершенно  такая  же  какъ  въ  предыдущемъ  (Л«  5Ь).  Отрав- 
ленная кровь  также  содержала  0,1%  ехіг.  й.  бгіпйеі.  гоЬизІ. 

Только  давленіе  крови  въ  этомъ  опытѣ  держались  на  100  тт. 
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2      8  -.58 

«Л  О  —  пі 


о 
в 


в  .Я  о 


I!  II  II  іі 

Чі    м  с^т<  ч.     м.     с.  сіт.  Перерывъ  въ  наблюдевіп. 

і"        о  Пущена  чистая  кровь.    1  58—0       30  Давленіе  крови   въ  это 

3_  5  68  2   9—11      31    время  сдѣлано=105  тга. 

6—  8  65  12—14  32 

9—11  63 

12—14  59  14       30      Пущена  отравлен,  кровь. 

15-17  60  15—17  35 

18—20  65  18—20  37 

21—23  65  23—25  40 

с.  25       30      Пущена  чистая  кровь. 

23  30      Пущена  отравлен,  кровь.  26—28  35 

24—26  67  29—31  35 

-  27—29  62  31       30      Пущена  отравлен,  кровь. 

30—32  59  32—34      37  Кровь  вытекаетъ  то  ско- 

33—35  57  35—37      37     рѣе  то  медленнѣе. 

36—38  54  38—40  40 

39—41  50  40        30      Пущена  чистая  кровь. 

42—44  50  41—43  39 

44  30      Пущена  чистая  кровь. 


ОПЫТЪ  №  58. 

Опытъ  съ  искусственнымъ  кровообрашеніемъ  чрезъ  ампутированную  заднюю 
конечность  собаки. 

Для  кровообращенія  взято  дефибринированной  свѣжей  собачьей  крови  1100 
с.  сіт.,  прибавлено  столько  же  по  объему  0,7о/о  раствора  ЖСІ.  (чистая  кровь). 

Этой  смѣси  взято  750  с.  сіт.  и  прибавлено  3  с.  сЬт.  ехіг.  Я.  СггіпІеІ.  го- 
Ьизі.  (отравленная  кровь). 

Температура  воды,  въ  которой  помѣщаются  шары  съ  кровью,  во  все  время 
опыта  держалась  на  40°  С  (колебанія  въ  ту  и  другую  сторону  доходили  только 
до  0,2°). 

Температура  воздуха,  въ  которомъ  гюмѣщалась  экспериментируемая  ко- 
нечность колебалась  во  время  опыта  между  37  и  38,5°  С.  — 

Давленіе  крови  держалось  во  время  всего  опыта  на  97  тт. 

Определялось  количество  крови,  вытекающей  пзъ  конечности  въ  теченіи  2 
мвнутъ. 


%    м.     с.  сіт. 

2      37         Пущена  чистая 

40—42  33 

43-45  35 

46—48  37 

49—51  37 


1 

л 
и 

блюденія. 

Количество 
крови. 

Время 

м. 

с.  сіт. 

52- 

54 

39 

55- 

57 

39 

57       30       Пущена  отравлен,  кровь. 

ч.  м. 
58—1     0  46 


ев  2 

в;  41 

«И 


о 

В) 

н  . 
о  и 

Е  ° 

Ч  й 

о 


Ч.    ы.  С. 

11—3  43 


4- 

-  6 

43 

6 

30 

7- 

—  9 

40 

10 

-12 

39 

13- 

-15 

40 

15 

40 

16- 

—18 

47 

19- 

—21 

43 

22 

-24 

43 

24 

30 

25- 

-27 

36 

28- 

-30 

37 

31- 

-33 

38 

33 

45 

34- 

-36 

43 

38- 

-40 

42 

41- 

-43 

41 

43 

40 

44- 

-46 

36 

47- 

-49 

38 

ч. 

2 


0-2 
3-5 


65 
63 


б  30 
6—  8  73 
9—11  74 
12—14  70 

16  30 
16—18  52 
19—21  55 
22—24  56 


ев  Ч 


ев 
п 

Е-  . 

4)  аз 

Е  ° 

3  * 


Пущена  чистая  кровь. 


Пущена  отравлен,  кровь. 


24       40      Пущена  отравлен,  кровь. 
25-27  70 
28—30  69 
31—33  67 

33       40      Пущена  чистая  кровь. 
34—36  52 
37  -  39  53 
40-42  56 

42  30  Пущена  отравлен,  кровь. 
43-45  66 


Пущена  чистая  кровь. 


Пущена  отравлен,  кровь. 


Пущена  чистая  кровь. 

Перерывъ  въ  наблюденіи. 

Въ  это  время  снова  при- 
готовленъ  аппаратъ  для 
кровообращенія,  т.  е. 
шары  наполнены  соот- 
вѣтственной  кровью. 
Къ  отравленной  крови 
прибавлено  еще  2  с. 
сіт.  ехЬг.  й.  (хгіпйеі. 
гоЬизі.  (къ  тѣмъ 
750  сШ.). 

Чрезъ  сосуды  конечности 
во  все  это  время  про- 
пускалась чистая  кровь, 
хотя  подъ  болѣе  низ- 
кимъ  п  не  постояннымъ 
давленіемъ. 

Къ  1  ч.  58  м.  давленіе 
возрасло  до  97  тт.  и 
сдѣлалось  постояннымъ. 
Температура  конечно- 
сти 37,5°  С 

Пущена  отравлен,  кровь. 


Пущена  чистая  кровь 


45 
46- 

ч. 

2  54 
57 


59 

ч. 

3  0- 
3- 


5 
6- 
9- 
13- 

15 
16- 
19 
22- 

24 
25- 
28- 
31- 

33 


30      Пущена  чистая  кровь. 
•48      50  Перерывъ  въ  наблюденіи. 

Въ  это  время  снова  при- 
—56    61     готовленъ  аппаратъ. 
—59     61  Къ   отравленной  крови 
прибавлено  еще   3  с. 
сип.  схіг.  й.  &гішіе1.' 
гоЬизІ. 
Во  все  время  чрезъ  ко- 
нечность пропускается 
чистая  кровь. 
Къ  2  ч.  52   м.  давленіе 
крови    поднялось  до* 
97  тт.    и  сдѣлалось. 
постояннымъ.  Темпе- 
ратура   воздуха,  гдѣ 
лежптъ   конечность  = 
37,5°  С. 

30      Пущена  отравлен,  кровь.  I 


80 
76 


30      Пущена  чистая  кровь. 
-  8  50 
-11  47 
-15  50 

45      Пущена  отравлен,  кровь 
-18  75 
-21  75 
-24  70 

30      Пущена  чпстая  кровь. 
-27  47 
-30  48 
-33  49 


30      Пущена  отравлен,  кровь. 
68 
34—36 

36       30      Пущена  чистая  кровь. 
37—39  47 
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ОПЫТЪ  №  59. 


КрОЛИКЪ,  В'ЬСОМЪ  1010  &ГП1. 

Отпреиарованъ  п.  зутраШсиз  зіпізіег  на  шеѣ;  перерѣзанъ,  перпферпческій 
(головной)  конецъ  его  взятъ  ва  нитку. 

Раздражается  периферическій  конецъ  п.  зутраіЫсі  и  опредѣляется  про- 
межутокъ  времени  (ао  метроному)  между  началомъ  раздраженія  нерва  и  появле- 
ніемъ  полнаго  съуженія  центральной  артеріи  уха,  на  стороны  соотвѣтствующеи 
раздражаемому  нерву.  Для  раздраженія  во  все  время  опыта  употреблялся  токъ 
вторичной  спирали  саннаго  аппарата  Ои-ВоІ8-Кеупюпо"а;  элементъ  Грене  сред- 
ней величины;  разстояніе  между  спиралями  (р)  7  сіт. 


-  - 
ч.  м. 

8  45  р=7,5  сіт. 
55  р=7,5  сіт. 

9  о  р=7  сіт. 

4  Впрыснуто  въ  ѵеп.  іи^и- 

5  Іаг.  ехѣегп.  0,2  с  сѣш. 
12  ехіг.  Я.  Сггіпсіеі.  гоЬизі. 
16 

23 


05  5  3 

-1  — 

6  я  2} 
5  ^ 
л.Э  о 

о  57  н 
Оно 

сек. 
17 
17 
10 


л  2 
=  'х 
_  <и 
5  « 
^  с 

(С 


«•  8  §5 
•  «  5г 

55    О.  4 

о  аз  в 
О  е-  с 

10 


9 
9 
7 

8 


27 

35  Впрыснуто  туда  же  еще 

37  0,5  с.  сіт.  ехіг.  Я.  Сігіп-  11 

42  сіеі.  гоЬизІ.  13 

47  Впрыснуто  туда  же  еще 

48  0,5  с.  сіт.  ехгг.  Я.  0-гіп-  9 
53  йеі.  гоЪизІ.  14 
58  15 


ОПЫТЪ  №  60. 

Кроликъ  вѣсомъ  977  §гга. 

Отпрепарованъ  п.  зутраіпісиз  зіпізіег;  перерѣзанъ,  периферическій  конецъ 
его  (головной)  взятъ  на  нитку. 

Раздражается  электрическимъ  токомъ  п.  зутраіЫст  и  определяется 
наименьшая  сила  тока,  т.  е.  наибблыпее  разстояніе  между  спиралями  саннаго 
аппарата  Би-Воіз-КеутопсГа,  (р)  при  которой  получается  сокращеніе  сосудовъ 
уха  на  сторонѣ  соотвѣтствующей  раздражаемому  нерву. 

ч.  м. 

3  35  р=9,8  сілп.— почти  полное  сокращеніе  сосудовъ  уха  черезъ  11  сек. 
45  р=10  сіт.— почти  полное  сокращеніе      „         „      „  20 

50  Впрыснуто  въ  ѵеп.  ^икт.  ехіегп.  0,5  с.  сіт.  ехіг.  Я.  Сггіпйеі.  гоЬ. 

51  р=10  сѣт.— полное  сокращеніе  сосудовъ  уха  черезъ    8  сек. 
57  р=10  сіт.  —  нѣтъ  полнаго  сокращенія  даже  черезъ  20 

4  0  р=9,5  сіш. — почти  полное  сокращеніе  сосудовъ  черезъ  17 
5  р=9  сіт.— почти  полное  сокращение  сосудовъ  черезъ  15 

10  р=8,5  сіт.— почти  полное  сокращеніе  сосудовъ  черезъ  15 

15  р=8  сіт. — почти  полное  сокращеніе  сосудовъ  черезъ  13 

20  р=7,5  сіт.  —  полное  сокращеніе   сосудовъ   черезъ  15 

26  р=7,5  сіт.  —  полное  сокращевіе  сосудовъ   черезъ  15 

30  р=7    сіт.  —  полное  сокращеніе   сосудовъ   черезъ  13 

35  р— 7    сіт.  —  полное  сокращеніе   сосудовъ   черезъ  14 

39  р=7    сіт.  —  полное  сокращевіе   сосудовъ  черезъ  14 
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45  р=7    сіт.  —  полное  сокращение  сосудовъ   черезъ  14 

46  Впрыснуто  туда  же  еще,  0,4  с.  сіт.  ехіг.  й.  бгіпйеі.  гоЬ. 

47  р=7  сіт.  —  полное  сокращеніе  сосудовъ  черезъ  4  сек. 
50  р=7    сіт.  —  полное  сокращеніе   сосудовъ  черезъ  19 


ОПЫТЪ  №  61. 

Сука,  вѣсомъ  3600  §гт. 

Трахеотомія;  впрыскиваніе  въ  ѵеп.  іетогаі.  1,5  с.  сЬт.  1%  раствора  тогрЫі 
тигіаіісі. 

Отирепарованъ  п.  Ііп^ѵаііз  йех{,ег,  перерѣзанъ,  периферическій  конецъ  его 
взятъ  на  нитку. 

Раздражается  электрическимъ  токомъ  периферические  конецъ  п.  Ііпдѵа- 
Ііз  и  опредѣляется  время  (по  метроному),  протекшее  отъ  начала  раздраженія 
нерва,  до  замѣтнаго  на  глазъ  покраснѣнія  языка  на  сторонѣ,  соотвѣтствующей 
раздражаемому  нерву.  Для  раздраженія  нерва  употребляется  токъ  вторичной  спи- 
рали саннаго  аппарата  Би-Воіз-КеутоінГа.  Элементъ  Грене  средней  величины; 
разстояніе  между  спиралями  (постоянное  во  время  всего  опыта)=7  сип. 


ев 

»  « 

№ 

ец  ш 
Л  о 
И  В 

ч.  м. 

11  17 

32 
30 
35 
50 

53  Впрыснуто  въ  ѵеп  іето 

54  гаі.  1,2  с.  сіт.  ехіг.  й 
57     бгіпйеі.  гоЬиз!;. 

12  7 
25 


28 
32 
35 
44 


йеі.  гоЪизі 


языка, 
іерезъ . 

черезъ 

Время  раздра- 
женія  нерва. 

языка, 
черезъ. 
черезъ 

Покрас. 
Слабое  1 

Сильное 

Покрас. 
Слабое 
Сильное 

с. 

с. 

ч. 

м. 

с.  с. 

10 

20 

52 

13  27 

10 

17 

55  Впрыснуто  туда  же  еще 

10 

20 

56     3  с.  сил.  ехѣг.  Я.  Спп- 

6  15 

12 

22 

1 

0    сіеі.  гоЪизі. 

9  22 

10 

20 

4 

13  27 

- 

9 

18  33 

.  7 

18 

15 

21  35 

10 

22 

20 

19  28 

12 

25 

25 

19  39 

10 

20 

30  Впрыснуто  туда  же  еще 

6  17 

е 

31     3  с  сіт.  ехіг.  й.  Сггіп- 

-  7 

15 

40     йеі.  гоЪизі. 

19  34 

9 

17 

47 

18  27 

13 

27 

55 

12  23 

13 

27 

ОПЫТЪ  №  62. 

Сука,  вѣсомъ  6350  §гт. 

Трахеотомія:  кураре  (4  с.  сіт.  1%,  раствора  въ  вену);  искусственное  дыханіѳ. 
Яегѵ.  ізспіасіісиз  зіпізіег  нерерѣзанъ  и  центральный  конецъ  его  взятъ  на 

нитку. 

Съ  манометромъ  соединена  агі.  іетогаі.  йехіга. 
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О) 


се 
я 

СО 


Ш 
а 

ч 

о 
о 

— 

О) 

и 

о 
*» 

о 
в 

О* 


•а 

О) 

ч 
а 
ев 
х 

в  • 
»  I 

Л  -а 
О  в 


и 

(в 

и 
со 

05 

а 

а> 
си 
СО 


В  а> 
Р.  '3 


о 
о 

«3: 

о 
о 
ч 
о 
= 

ІТ1 


снова  начато  дыханіе. 


1—10  24  134 
10—20  25  135 
20—30  24  136 
30—40  25  136 
40-50  24  136 
50—60  24  136 

1—10  11  138  Остановка  дыханія 
10—20  11  139 
20—30  14  141 
30—40  15  143 
40—50  17  145 
50—60  19  148 

1—10  14  156 
10—20  9  166 
20-30  13  174 
30—40  14  168 
40—50  14  166 
50—60  15  165 

1—10  13  167 

10—20  14  168 
20—30  14  168 

30—40  14  168 
40—50  14  168 

50—60  16  169 
1—10  15  172 

10—20  16  172 

20—30  14  167 

30—40  15  163 

40—50  16  159 

50-60  16  160 
1—10  28  171 
'  10—20  25  182 

20-30  22  187 

30-40  20  182 

40—50  20  167 

50—60  19  160 
1—10  18  155 

10-20  18  153 

20—30  17  150 

30—40  17  147 

40-50  17  144 

50—60  17  143 
1—10  18  142 

10—20  19  141 

20—30  19  140 

30—40  19  138 

40—50  20  137 

50—60  20  137 
1—10  27  148 


раздраженіе  центр,  к.  п 
ізспіасіізі  электр.  то 
комъ. 

раздраженіе  прекращено 


10-20  19  164 
20-30  13  167 
30-40  13  156 
40—50  18  149 


раздраженіе  ц.  к.  п.  ізсЬі- 
асіісі . 

раздраженіе  прекращено 


50—60  20 
1—10  21 
10—20  23 
20—30  22 
30—40  23 
40—50  23 
50—60  24 
1—10  26 
10—20  25 
20—30  26 
30—40  33 
40—50  27 
50—60  21 
1—10  17 
10—20  18 
20—30  20 
30—40  13 
40-50  20 
50—60  22 
1—10  25 
10—20  26 
20—30  28 
30-40  27 
40—50  27 
50—60  21 
1—10  14 
10—20  19 
20—30  24 
30—40  25 
40—50  25 
.50—60  27 
•  1—10  28 
10—20  30 
20—30  32 
30—40  32 
40—50  31 
50—60  32 
1—10  33 
10—20  32 
20—30  33 
30-40  32 
40—50  36 
50—60  34 

1  -10 
10 
20 

30—40 
40—50 
50—60  31 
Черезъ  14 
,  1—10  34 
10—20  34 
20-30  34 
30—40  32 


0)  . 

О  м 

147 
145 
142 
110 
138 
137 
135 
136 
135 
107 
141 
180 
179 
176 
175 
169 
164 
158,5 
154 


Вирыснуто  въ  ѵеп.  1'егао- 
гаі.  йехіг.  2,75  с.  сіпі. 
ехіг.  іі.  Отіпсіеі.  гоЪизі. 


остановка  дыхавія 


28 
-20  30 
-30  32 
32 
33 


152 

145 

136 

133,5 

135 

145 

147   снова  начато  дыханіе 
160 
146 
147 
146,5 
142 
136 
132,5 
132 
130,5 
127 
123 
119,5 
117 
116 
115 
124 
150 
149 
135 
Ш,5 
130 
133 
134,5 

МИН. 

74 
74 

84  остановка  дыханія. 
88 


ра  ідраженіе  ц.  к.  п.  ізсігі- 
асіісі . 

раздраженіе  прекращено. 


9 
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9  « 
Ы        ^  'С 

Р  и  *> 
о       и;  и: 

§        §  11 

<х>        о  а? 

40—50  32  86 
50—60  33  79 

1—10  33  79 
10—20  28  94,5 
20—30  24  126 
30—40  16  159 
50—50  10  160 
50-60  20  159,5 

1—10  26  143,5 
10—20  21  143,5 
20—30  23  140 
30—40  —  131,5 
40—50  —  124,5 
50—60  —  124 

Черезъ  8  мин. 

1—10  —  116 
10—20  —  114 
20—30  —  116 
30—40  —  115 
40—50  —  115,5 


в 
>. 
м 

о 
« 
я 

га 


ев 

іа 
о 
о 

|< 
— I 
<о 
и 

о 
и 


аз  . 
В  Н 
ф  м 

Ос* 
п 


снова  начато  дыхаше. 


раздраженіе  ц.  к.  п.  ійсЬі- 
айісі. 

раздраженіе  прекращено 


остановка  дыханія. 


50—60  —  112,5 

1—10  —  111 
10—20  —  106,5 
20—30  —  105 
30—40  —  105 
40—50  —  102 
50—60  —  99 

1—10  —  96 
Ю-20  —  94 
20—30  —  91 
30—40  —  88 
40—50  —  90,5 
50—60  —  104,5 

1_Ю  —  120,5 

10—20  —  137,5  снова  начато  дыханіе. 
20—30  —  124 
30—40  —  112 
40—50  —  109 
50—60  —  100 

Черезъ  6  мип. 

1—10  30  60 
10—20  30  57 
20—30  30  56 
30—40  30  56 
40—50  30  56 
50—60  30  56 

1—10  30  56,5 


10—20  33 
20—30  32 
30—40  32 
40—50  31 
50—60  30 
1—10  30 
10—20  29 
20—30  30 
30—40  29 
40—50  30 
50—60  29 
1—10  29 
Ю—20  — 
20—30  — 
30—40  — 
40—50  — 
50—60  — 
Черезъ  8 
1—10  28 
-10—20  29 
20—30  29 
,30—40  29 
40—50  30 
50—60  30 
1—10  30 
10—20  29 
20—30  29 
30—40  24 
40—50  19 
50—60  15 
1—10  21 
10—20  28 
20—30  28 
30—40  28 
40—50  29 
50—60  28 
Черезъ  1 
1—10  29 
10—20  29 
20—30  28 
30—40  33 
40—50  34 
50—60  29 
1—10  29 
10—20  29 
20—30  29 
30—40  28 
40—50  29 
50—60  29 


раздраженіе  ц.  к.  п.  івсЬі- 
айісі. 

раздраженіе  прекращено. 


остановка  дыханія. 


65,5 
70 
69 
66 
60 
57 
57 
55,5 
55 
53 
54 
58,5 
62 
70 
94,5 

102   снова  начато  дыханіе. 

96 
мин. 

44 

45 
44 
44 

48   остановка  дыханія. 

52 

65 

92,5 

95 
100 
105 

113,5  снова  начато  дыханіе. 
122 

98,5 

75,5 

73 

69 

64 
шин. 

47 

47 

46 

62,5 

75,5 

69 

60 

57 

56 

52,5 

51 

50 


раздраженіе  ц.  к.  п.  івсЫ- 
аІісі. 

раздраженіе  прекращено. 
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ОІІЫТЪ  №  (33. 


Сука,  вѣсомъ  4050  цгш. 

Трахсотомія;  кураре  (4  с.  сіга.  1%  растиора  въ  вей  у);  искусственное  ди- 
хавіе.  Правый  п.  ѵадиз  ііерерѣзанъ,  центральный  конецъ  его  взятъ  на  витку, 
Съ  ыанометромъ  соединена  агі.  іетогаі.  йехіга. 
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т 

рч 
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1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20-30 
30—40 
40—50 
50—60 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
Черезъ 

1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
і  40— 50 
50—60 


а 

Си 
!4 

о 
о 

О. 

1) 

О 

ч 

о 
а 


я 

о 

ш 
ев 


О  и 


в 

& 

ф 

о 

п 
а: 

а 

Сч 
И 


а 

О 

О 


со 
о 

о 
ч 
о 

1* 


и 
т 

и; 

ф 


1—10 
10—20 
20—30 

1 30—40 
40-50 
50-60 

!  1-10 

1 10—20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 
1—10 
10—20 
20-30 
30—40 

І40 — 50 


20    160  50—60  31 

20    160  1—10  18 

20  160  10—20  11 

21  162  20—30  25 

20  162  30—40  20 
18  164  остановка  дыханія.  40 — 50  11 
14  168,5  50—60  9 
10  186  1—10  9 

10  185   снова  начато  дыхаиіе.    10 — 20  10 

11  171  20—30  10 

14  174  30—40  11 

12  175  40—50  12 
12  175  50—60  14 
12  176  1—10  13 

11  177,5  10—20  14 

12  178,5  20—30  13 
12  179  30—40  14 
12  179  40—50  13 
5  минуть.  50—60  12 
32  153  1—10  — 
32  151  10—20  — 
32  151  20—30  11 
32  147  30—40  Ц 
28  149  раздраженіе  ц.к.  п.  ѵадШ— 50  10 

21  172  сіехіг.  электр.  токомъ;г>0— 60  11 

р  =  10  сіт.;  (элемент!,  1—10  Ю 
Грене  средн.  величины).Ю— 20  10 

15  175  раздраженіе  нрекращено.20 -30  11 
18  167  30—40  11 
25  164  40-50  9 

27  161  50-60  10 

28  160  1-Ю  Ц 
28  159  Ю-20  12 
30  158  20—30  14 

30  156  30—40  16 

31  151  40—50  14 
31  149  50—60  12 

30  151  1—10  11 

31  150  Ю—20  9 
31  149  20—30  11 
31  148  30-40  14 
31  147  40—50  21 
31  146  50—60  25 
31  146  1_10  26 


«  а 

ш  ы 
О  я 

148 
140 
56 
119 
227 
220 
218 
219 
223 
227 
234 
232 
233 
234 
233 
232 
228 
223 
218 
211 
206 
193 
185 
179 
171 
169 
163 
162 
161 
156 
155 
153 
151 
146 
136 
130 
133 
144 
146 
154 
158 
147 
142 
136 


Впрыснуто  въ  ѵеп.  іошо- 
гаі.  (Ісхіг.  1,75  с.  сіт. 
ехіг.  й.  ОгіпЫеІ.  гоЬизі. 


остановка  дыханіл. 


снопа  начато  дыхапіо. 


9* 


—  132  — 


«       5   .22  х       св  в> 


5       о    и  В  5 


10—20  27  131  10-20  28  86 

20—30  29  126  20—30  28  87 

30— 40  29  120  30-40  28  86 

40-50  31  117  40—50  28  86 

50—60  31  115  50—60  28  85 

1—10  30  111  Черезъ12мвнутъ. 

10—20  30  108  1—10  27  60 

20-30  30  105  10—20  27  58 

30—40  30   99  20—30  27   63   остановка  дыханія. 

40—50  27  100  раздраженіе  центр,  к.  н.30— 40  27  66 

50—60  24  101  ѵа§і;  р=10  сіт.         40—50  26  88 

1—10  26   91  раздраженіе  прекращеио.50— 60  26  109 

10—20  28    87  1—10  19  115 

20—30  26    86  10—20  16  119 

30—40  27   86  20—30  19  102   снова  начато  дыханіе. 

40—50  30    86  30—40  25  106 

50—60  31    87  40—50  29  92 

1  —  10  29    86  50—60  30  91 

10—20  30   85  1—Ю  29  89 

20—30  30    84  10— 20  29  88 

30—40  30    83  20—30  29  85 

40—50  30    81  30-40  29  83 

50—60  30    79  40—50  28  81 

Черезъ  12 минутъ.  50—60  29  81 

1—10  28    71  Черезъ  20  минутъ. 

10—20  28    71  1—Ю  27  47 

20—30  28    73  остановка  дыханія.         10—20  27  47 

30—40  28   74  20—30  26  48  раздраженіе  ц.  к.  п.  ѵаді; 

40-50  26    77  30—40  25    48,5    р=9  сіт. 

50—60  25  108  40—50  25  48,5 

1 — 10  17  132  50—60  26   49   раздраженіе  прекращено. 

10—20   9  143  1—10  27   49   остановка  дыханія. 

20—30  11  150  снова  начато  дыханіе.     10—20  27  51 

30—40  17  155  20—30  27  52 

40-50  24  127  30—40  27  54 

50—60  27  116  40—50  27  55 

1—10  29  111  50—60  27  58 

10-20  29  ПО  1—Ю  26  64 

20—30  29  107  10-20  24  79 

30—40  29  100  20—30  18  103 

40—50  28    98  30—40  15  108 

50—60  29   97  40—50  19  106   снова  начато  дыханіе. 

Черезъ  5  минутъ.  50—60  20  90 

1-10  28   76  1-Ю  27  81 

10-20  27    75  Ю-20  27  72 

20—30  26  77  раздраженіе  ц.  к.  п.  ѵаді;20— 30  28  70 

30-40  25    84  р  =  10  СІШ.                 30—40  29  66 

40—50  23   87  раздраженіе  нрекращѳно.40— 50  28  64 

50-60  24    87  50-60  28  62 

1—10  28  87 
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ОПЫТЪ  №  64. 

Сука,  вѣсомъ  8400  ёпп. 

Трахеотомія.  Лерерѣзка  спиннаго  мозга  между  атлантомъ  и  затылочной 
костью.  Искусственное  дыханіе.  Персрѣэаны  оба  пп.  ѵаді  (на  шеѣ).  Кураре 
(5  с  сіга.  Г/о  раствора  въ  вену).  ІІсрерѣзаны  оба  пп,  зріапсітісі.  (Ш.  Вскрытіе 
иоказало,  что  правый  перерѣзанъ  не  весь).  Перерѣзанъ  п.  ізсЬіадісиз  ший. 
центральный  конецъ  его  взятъ  на  нитку. 

Съ  ыанометроыъ  соединена  агі.  іетогаі.  йехіга. 
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1—10  27 
10—20  27 
20—30  27 
30—40  27 
40—50  27 
50—60  27 
1—10  27 
10—20  27 
20—30  27 
30—40  27 


40—50  28 
50—60  26 

1—10  26 
10—20  26 
20—30  27 
30—40  27 
40—50  26 
50—60  26 

1—10  27 
10—20  27 
20—30  26 
30—40  26 
40—50  26 

Черезъ  6 

1—10  25 
10—20  26 
20—30  25 
30—40  27 
40—50  27 
50—60  26 

1—10  26 
10—20  25 
20—30  26 
30—40  26 
40—50  26 
50-60  26 

1—10  26 
10  -20  26 

20—30  26 

30    40  27 
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ЕС 
Ф 

ч 
га 
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60 

61 

60 
60 
60 

61 

59 
64 
66 


40—50 
50—60 
1—10 
10-20 
20—30 
30—40 
40—50 
50—60 

раздраженіе  центр,  к.  п.  1—10 
ізсЫайісі  8іп.  электр,  10—20 
токомъ;  р  —  10  сіш.20— 30 
(элементъ  Грене  сред-30— 40 
ней  величины).  40—50 
68,5  раздраженіе  прекращено.50— 60 
75  1—10 
73  10—20 
66,5  20—30 

66  30—40 

67  40—50 

65  50—60 
64  1—10 
64,5  раздраженіе  центр,  к.  п.10 — 20 

66  ізспіасіісі;  р  ==  10  сіт.  20—30 
71   раздраженіе  ирекращено.30— 40 

40-50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 

58,5  раздраженіе  ц.  к.  п.  ізсЫ-40  —  50 
61,5    агіісі;  р  =  10  сіт.  50—60 

10 

10—20 


71 
70 
миа 

56 
57 
57 


о 


65  раздраженіе  прекращено.  1- 


63,5 
61,6 
60,5 
58 
59 
59 
58 
58 
68 
57 


20—30 
30—40 
40-50 
50—60 
1—10 
10—20 
20—30 
30—40 
40—60 


остановка  дыхангя, 
снова  начато  дыхапіе. 


Впрыснуто  въ  ѵеп.  іегоо- 
гаі.  йехіѵ.  2,75  с.  сіт. 
ехіг.  іі.  Оггіпаеі.  гооикі. 


остаповка  дыхатя. 


В  и 
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Н  о*  л 

СГ1  О  т 

26  64 

25  65 

26  68 

25  59,5 

26  54,5 
25  59 
24  59 
24  57,5 

24  56,5 

25  56 
24  56 

23  57 

24  57 
24  57,5 
24  53,5 
23  61 

23  83,5 

24  83 
22  70 
22  56 

22  50 

23  46 

23  43,5  снова  начато  дыхапіе. 

23  42 

23  43 

24  42 

24  41,5 

25  41 
24  43,5 

24  50 

25  46,5 
25  44,5 

25  50 

26  52 
26  51 
25  49 

25  47,5 

24  47 

26  46,6 

25  46 
15  46 
25  46 
24  46 


раздраженіе  п.  к.  п.  ізсііі- 

айісі;  р  =  10  сіт. 
раздражен іе  прекращено. 
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47,5  остановка  дыханія . 

30—40  23 
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2о 

47,5  снова  начато  дыханіе. 

30—40  24 

51 

1 

1- 
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40—50  23 

51,5 

10- 
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2о 

48 

50—60  26 
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47 

1—10  25 
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ол 

48 

10—20  26 

61,5 

40- 

—00 

оо 

АО 

48 

20—30  25 

73 

50- 

-60 

24 

47,5 

30—40  26 

78 

1- 

-10 

23 

46 

40—50  30 

84,5 

10- 

-20 

24 

46 

50—60  27 

69,5 

20- 

-30 

24 

46,5 

1—10  23 

66 

30- 

-40 

23 

45   раздраженіе  ц.  к.  п.  ізсІгі-Ю—  20  23 

64 

40- 

-50 

23 

43      асіісі;  р=10  сіт. 

20—30  23 

61 

50- 

-60 

24 

45,5 

30—40  23 

59,5 

1- 

-10 

24 

45   раздраженіе  прегсращено.40— 50  23 

60 

10- 

-20 

24 

46,5 

50-60  24 

62 

20- 

-30 

23 

46 

1—10  23 

60 

30- 

-40 

24 

45,5 

10—20  24 

59 

40- 

-50 

24 

49,5  остановка  дыхаііія . 

20-30  24 

57,5 

50- 

-60 

23 

49 

30—40  24 

52 

1- 

-10 

23 

49 

40—50  24 

52,5 

10- 

-20 

23 

49 

50—60  24 

52 

20- 

-30 

24 

49 

снова  начато  дыханіе. 


ОБЫТЪ  №  65. 
Кродпкъ,  вѣсомъ  1100  §гш. 

Трахеотомія;  кураре  (0,3  с.  сіт.  1°/о  раствора  въ  вену);  искусственное  ды- 

хапіе. 

Оба  іт.  ѵа§і  на  шеѣ  перерѣзаны. 

Оба  гш,  с1ерге880гев  на  шеѣ  нерерѣзаны;  центр,  конедъ  лѣваго  взять  на 

нитку. 

Сч>  манометромъ  соединена  агЬ.  сагоііз  зінівіга. 
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1—10    41    1!И  20—30    42  197 

10—20    40    192  30—40    41  196 
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41 
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-60 

39 

166 

1- 

-10 

42 

170 

10- 

-20 

41 

180 

20- 

-30 

42 

181 

30- 

-40 

43 

182 

40- 

-50 

43 

182 

50- 

-60 

42 

182 

Череяъ  4 

минуты 

1- 

-10 

41 

168 

10—20 

39 

168 

20- 

-30 

40 

163 

30- 

-40 

40 

159 

40- 

-50 

41 

162 

50- 

-60 

41 

162 

1- 

-10 

40 

164 

10- 

-20 

39 

166 

20- 

-30 

41 

165 

30- 

-40 

40 

147 

40- 

-50 

39 

135 

50- 

-60 

39 

167 

1- 

-10 

40 

178 

раздраженіе  централь- 
наго  конца  п.  (Іергез- 

80ГІЗ  8ІПІ8ІГІ;  р=  11 

раздраженіе  прекра- 
щено. 
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Впрыснуто  въ  ѵеп.  ,]'и- 
^иіагеш  0,3  с.  сіт. 
ехіг.  П.  Сггіпсіеі.  го- 
Ъизі. 

раздражепіе  центр,  к. 
п.  сіергеззогіз  зіп; 
р  =  11  сіт. 

раздраженіе  прекра- 
щено. 


10- 

-20 

42 

179 

20- 

-30 

39 

189 

30- 

-40 

39 

192 

40- 

-50 

39 

193 

50- 

-60 

42 

191 

1- 

-10 

39 

184 

10- 

-20 

38 

162 

20- 

-30 

37 

150 

30- 

-40 

40 

182 

40 

-50 

39 

189 

50- 

-60 

38 

188 

1- 

-10 

38 

190 

10- 

-20 

38 

189 

20- 

-30 

40 

188 

30 

-40 

39 

189 

40- 

-50 

39 

189 

50- 

-60 

39 

190 

Черезъ  10  минуть 

1- 

-10 

132 

10- 

-20 

132 

20- 

-30 

119 

30- 

-40 

97 

40- 

-50 

121 

50- 

-60 

126 

раздраженіе  ц.  к.  п.  сіе- 
ргеззогіз  зіп;  р  =  11 
сіт. 

раздраженіе  прекра- 
щено. 


раздраженіе  ц.  к.  п.  ііе- 
ргеззогіз  зіп.;  р=  11 
сіт. 

раздраженіе  прекра- 
щено. 


ОПЫТЪ  №  66. 
Кроликх,  вѣсомъ  1200  е^'Ш- 

Трахеотомія;  кураре  (0,3  с.  сіт.  1%  раствора  въ  ѵепат  .іи&иіаг.). 
Искусственное  дыханіе.  Перерѣзаны  оба  блуждающіе  нерва  на  шеѣ;  нере- 
рѣзаны  оба  пп.  (іергеззогез  на  шеѣ;  центральный  конецъ  праваго  взятъ  на  нитку. 
Съ  манометромъ  соединена  агі.  сагоііз  зіпізіга. 
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1-10    30    127  30—40    30  128 

10-20    39    127  40  -  50    40  128 

20-30   30    127  60-60   39  128 
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Й  °  Й  5 

о          •  3  о  .  9 

я  <  «д. 

я        »  в  .  В  К  о  • 

».  в  Я  »°фс 

И         Р  ОЙ  И 

1 — 10   38  113  раздраженіе  централь-  30—40  41  140  раздраженіе  прекра- 

наго  конца  п.  сіергез-  40—50  41  141  щено. 

зогіз  зіпізігі;  р=12  50—60  39  но 

сіт.  1—10  39  138 

10—20   38  94  раздраженіе    прекра-  10—20  39  135 

20—30    37  115     щено.  20—30  39  133 

30—40    37  124  30—40  39  133 

40—50    38  127  40—50  38  133 

50—60    38  129  50—60  39  131 

1—10    39  130  1—10  39  130 

10—20   39  129  10—20  37  114  раздраженіе  ц.  к.  п. 

20—30   39  129  сіергеззогіз  зіп.;  р= 

30—40   38  130  14  сіт. 

40—50   38  130  20—30  37  106  раздраженіе  прекра- 

50—60    39  130  30—40  38  123  щено. 

1—10   37  ПО  раздраж.  центр,  конца  40 — 50  38  127 

п.  йергеззог.  зіп  ;  р=  50—60  38  129 

14  сѣт.  Черезъ  15  мцнутъ. 

10—20   36     98  раздраженіе    прекра-  1—10  32  123 

20—30    36  115     щено.  10—20  33  122 

30—40    37  133  20-30  33  122 

40—50   40  147  30—40  33  117  раздраженіе  ц.  к.  п. 

50—60   41  153  40—50  31  94     йергеззог.  зіп.;  р  =  •; 

1 — 10   40  150  14  сіт. 

10—20   38  148  50—60  31  85  раздраженіе  прекра- 

20—30    38  144  1—10  30  98  щено. 

30—40    39  142  10—20  32  ПО 

40^-50   40  141  20—30  33  114 

50—60    39  138  30—40  33  115 

1—10    39  136  40—50  32  115 

Ю—20    40  134  50—60  32  115 

20—30    39  132           '  1—10  33  116 

30—40   50  145  Впрыснуто  въ  ѵеп.  іи-  10—20  33  120 

40—50   42  153     си1аг.0,4с.сі;т.  ёхіг.  20—30  33  125 

50- -60   42  160     П.  егіпсіеі.  гоЪ.  30—40  32  128 

1—10    42  156  40—50  33  127 

Ю—20    41  153  50—60  33  123 

20 — 30  41  149  раздраженіе  централь- 
наго  конца  п.  йергез- 
зог.  зіп.;  р  =  15  сіт. 


ОПЫТЪ  №  67. 

Сука,  вѣсомъ  7900  §гт.  Ничѣин.  не  отранлена. 
Съ  манометромъ  соединена  агі.  іетогаі.  йехЬга. 
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10—20  30  133  50-60  30  123 

20 — 30  31  133  Черезъ  6  минутъ 

Черезъ  35  минутъ                                     1 — ю  35  129 

1—10  38  141  10—20  36  128 

10-20  37  139  20-30  35  127 

20—30  37  141  30-40  35  127 

30—40  37  140  40—50  35  126 

40—50  36  142  50—60  36  126 
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20—30  12  73     ехіг.  йиШ.  бгтсіеі.   30-40  36  126 
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1—10  14  156                                       1—10  39  129 

10—20  15  150  10—20  40  130 

20—30  16  146  20—30  38  129 

30—40  18  141  30—40  39  129 

40—50  19  137  40—50  38  129 

50—60  21  133  50—60  39  129 


ОПЫТЪ  №  68. 

Сука,  вѣсомъ  4900  §гт.  Трахеотомія.  Впрыснуто  въ  ѵеп.  іетогаі.  2  с.  сіт. 
1%  раствора  кураре. 

Искусственное  дыханіе.  Съ  манометромъ  соединена  агі.  Гетогаі.  гіехіт. 
Наблюдеиіе  начато  спустя  20  минутъ  послѣ  введенія  кураре. 
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этомъ  возбудимость  центральныхъ  аппаратовъ  падаетъ  раньше  воз- 
будимости периферическихъ,  возбудимость  нервовъ  раньше  возбу- 
димости мышцъ,  и  сравнительно  отъ  меньшихъ  дозъ. 

5)  Терапевтическій  эффектъ  дѣйствія  ехіт.  й.  Сггіпіеі.  гоЬиз!;. 
состоитъ  въ  пониженіи  числа  сердечныхъ  сокращеній  и  урегули- 
рованіи  ихъ;  мочегонное  же  дѣйствіе  вещества  не  сильно. 

6)  По  своему  регулирующему  дѣйствію  на  нервы  сердца  веще- 
ство это  можетъ  быть  поставлено  выше  и  Бідііаііз,  и  Ааопіз  Ѵег- 
ааіів,  и  Сопѵаііагіа  Маіаііз  и  даже  СЫогаЬпуагаЬ'а,  по  мочегонному  же 
дѣйствію  ниже  первыхъ  двухъ. 


')  Собственное  изслѣдованіс. 


.л 


